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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΪΣΕ?Σ 


Αίΐ-3. 35977 


Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του οικισμού 
«ΠΑΤΓΑ IV» 

(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 14 της 10 Απριλίου 1986) 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. 

Παρόντες οι 1) Μπιρδιμήρης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2) Χά¬ 
ρακας Χαρίλαος, 3) Μπαλωμένος Παν/της, 4) Νοταράς Δημ. 
5) Ντίνης Κων/νος, 6) Βρεττός Δημήτριος, 7) Βασιλόπου- 
λος Χαράλαμπος. 

Γίαρέστη ο Κυβερνητικός Επίτροπος Δημοσθ. Κατσίμπας. 

Γραμματεύς του Δ.Σ. η Κουφογιάννη Ευαγγελία. 

Παρίστανται επίσης κατά τον οικείο Κανονισμό ως ειση¬ 
γητές, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Ο.Ε.Κ. 1) Αλίκη 
Καπέλλου Δ/ντρια ΓΙαρακολ. Έργων, 2) Μάρδα Σταυρούλα 
Δ/ντρια Διοικητικού, 3) Σταμ. Πέτρου, Δ/ντρια Δημοπρ. 
Έργων, 4) Νικ. Χατζημητάκος, Δ/ντής Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών, 5) Βύρων Μέντζος Δ/ντής Προγρ/σμού και 6) Πα¬ 
παδοπούλας Κυριάκος Δ/ντής Στεγ. Συνδρομής, μόνο κατά 
τη συζήτηση των θεμάτων τους. 

Παρίστανται επίσης οι Νομ. Σύμβουλοι του ΕΟΚ Κ. 
Μπουζάλης και Β. Γιαννόπουλος προκειμένου να δώσουν διευ- 
κρινήσεις Νομικής φύσεως. 

Παρίστανται επίσης οι Αθ. Χανακούλας ως Προϊστ. Γρ. 
Προέδρου η Όλγα Αραπάκη ως βοηθός του Δ/ντή Στ. Συν¬ 
δρομής, Απ. 'Γσίβος και Πετρούλα Φατούρου ως βοηθοί 
του Δ/ντού Προγ/σμού κατά τη συζήτηση των θεμάτων 
τους. 

Αθήνα σήμερα 10 Απριλίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του ΟΕΚ 
παρόντων των ανωτέρων από κατάστημα των Γραφείων του, 
στην οδό Πατησίων 37, προς εξέταση των κατωτέρω θε¬ 
μάτων και λήψη αποφάσεως γι’ αυτά. 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας ο Πρόεδρος κη¬ 
ρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Θέμα 53ο 

Περί συστάσεο^ς οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 

«ΠΑΤΓΩΝ IV» 

Ο Δ/ντής Στεγαστ. Συνδρομής του ΟΕΚ Κυρ. Παπαδό- 
πουλος ανακοινώνει ότι περατώθηκε η όλη διαδικασία για την 
κατάρτιση πράξεως συστάσεως αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών και Κανονισμών σχέσεων των συνιδιοκτητών του 


Οικισμού «ΠΑΤΓΑ IV» με απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί 
της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 
1024/1971, τα. άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 
και το Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθηκε και αντικατα- 
στάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

Για τον Οικισμό τούτο έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 163/1967 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973, ο σχετικός 
φάκελλος του οικισμού στον Συμβ/φο Πατρών Νικόλαο Γε¬ 
ωργίου Τσιβιλή ο οποίος συνέταξε την υπ’ αριθ. 11101/18.2. 
1986 πράξη καταθέσεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση αυτή, Απο¬ 
φασίζει ομόφωνα τα εξής : 

«Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όρο¬ 
φον ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιή¬ 
θηκε και αντικαταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/ 
1973. 

γ) Την υπ’ αριθμ. 11101/18.2.1986, πράξη του Συμβ/ 
φου Πατρούν Νικολάου Γεωργίου Τσιβιλή περί καταθέσεως 
του σχετικού φακέλλου του οικισμού «ΠΑΤΓΩΝ IV» στον 
οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέ¬ 
διο γενικής διατάξεως του οικισμού και σχέδια κατόψεων, ό- 
ψεο_>ν και τομών, ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολογή- 
σεως. 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού της πόλεως ΠΑΤΓΩΝ του Νομού Αχα- 
ίας (αριθμ. οικισμού IV) στοίχοι 11 με ημερομηνία κλη- 
ρώσεως 2.6.68 αριθμ. πολεοδομικής μελέτης 11219/Α/5/ 
10.10.78 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ επί ι¬ 
διοκτήτου αυτού οικοπέδου. 

Σύσταση Αυτοτελών Οριζοντίων Ιδιοκτησιών Οικισμού 
Α. ΠΕΓ1ΓΓΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙ¬ 
ΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί τμήματος οι¬ 
κοπέδου εκτάσεως τετραγωνικών μέτρων είκοσι επτά χι¬ 
λιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε και 11 % (27.645,11) που 
ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα , νομή και κατοχή του 
ΟΕΚ, ορίζεται δε με τα στοιχεία Α-Β-Γ - Δ- Ε- Ζ-Ζ1- 
Ζ2 - Π - Γ- Σ- Τ- Υ- Φ-Α στο από 10.10.1978 με α¬ 
ριθμό 11219/Α/5 σχέδιο γενικής διατάξεως της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ΕΟΚ (ΦΕΚ 97/τΔ/1970) και συνορεύει : 

Ανατολικά επί πλευράς Α-Β με την οδό προς Καλάβρυτα 
και επί πλευράς Ε-Ζ με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέου. 
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Δυτικά επί πλευράς Ζ1 - Ζ2 με ιδιοκτησία ΟΕΚ, Βό¬ 
ρεια επί τεθλασμένης πλευράς Ζ2 - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ- 
Α με οδό προς Ψαροφάϊ και νότια επί πλευράς Β - Γ - Δ¬ 
Ε με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου, και επί πλευράς 
Ζ-Ζ1 με ιδιοκτησία Μαρίας Κουνάβη. 

Το οικόπεδο αυτό κείται στην κτηματική περιφέρεια του 
Δήμου Πατρέων στη θέση «Ζαρουχλέϊκα» και αποτελεί τμή¬ 
μα μεγαλύτερης οικοπεδικής έκτασης ολικού εμβαδού τετρα¬ 
γωνικών μέτρων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πε¬ 
νήντα ενός και 90% (57.551,90) και εμφανίζεται με τα 
στοιχεία Α - Β- Γ - Δ - Ε - Ζ - Ζ1-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-0- 
Ζ2 - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Α. 

2. Η παραπάνω οικοπεδική έκταση περιήλθε στην πλήρη 
κυριότητα νομή και κατοχή του ΟΕΚ ως εξής : 

α) Έκταση είκοσι εννέα χιλιάδων ενιακοσίων τριάντα δύο 
και 72% (29.932,72) τετραγωνικών μέτρων από αγορά 
από τη Σωτηρία σύζ. Κων/νου Γεωργίου το γένος Ιωάννου 
Παπασπυροπούλου με το υπ’ αριθμ. 1444/16.10.1968 συμ¬ 
βόλαιο του Συμβ/φου Πατρέων Αγγέλου Φωτίου Ζωγράφου, 
νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμ,ου 
Πατρέων στον τόμο 717 και αριθμό 175440, εμφαινόμενο με 
τα στοιχεία Π1 - Π2 - Π3 - Π4 - Π5 - Π6 - Π7 - Π8 - Π9- 
-Π10 - Π11 - Π12 - Π13 - Π14 - Π15 - Π16 - Π17- 
Π18 Π19 - Π20 - Π21 - Π22 - Π23 - Π24 - Π25 - Π26- 
-Π1 στο από 24 Αυγούστου 1968 Τοττογραφικό διάγραμμα 
του μηχανικού του ΟΕΚ Σταμ.ατίου Μπέτση, προσαρτημένο 
στο παραπάνω συμβόλαιο και συνορεύει κατά το διάγραμμα 
τούτο : 

Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς Π26 - Π25 με ιδιοκτησία 
Παντελή Γκέκα ή Κέκα και εν μέρει επί πλευράς Π20- 
ΓΙ19 - Π18 - Π17 με ιδιοκτησία Αργυροπούλου και εν μέ- 
ρει επί πλευράς Π14 - Π13 - Π12 με ιδιοκτησία Κων/νου 
Μίτζα. Δυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Π1-Π2-Π3-Π4- 
Π5 - Π6 - Π7 - Π8 - Π9 - ΠΙΟ- με δημοτική οδό προς Ά¬ 
γιο Νικόλαο Λεύκας, Βόρεια επί πλευράς Π1 - Π26 με υπό¬ 
λοιπη ιδιοκτησία της ίδιας πωλήτριας και Νότια εν μέρει επί 
πλευράς ΠΙΟ - Π11 - Π12 με ιδιωτική οδό και πέραν αυ¬ 
τής με ιδιοκτησία Παρασκευά Γεωργίου, εν μέρει επι πλευ¬ 
ράς Π14 - Π15 - Π16 - Π17 - με ιδιοκτησίας Κων/νου 
Μίτζα και εν μέρει επί πλευράς Π20-Π21-Π22-Π23-Π24- 
Π25 μ.ε ιδιοκτησίας Αργυροπούλου. 

Η παραπάνοτ περιγραφόμενη έκταση περιήλθε στην κυ¬ 
ριότητα της πωλήτριας Σωτηρίας σύζ. Κων/νου Γεουργίου 
εν μέρει εκ κληρονομιάς του κατά τό 1954 αποβιώσαντος πα- 
τρός της Ιωάννου Ποιπασπυροπούλου με την υπ’ αριθμ. 
27886/1940 Δημόσια αυτού διαθήκη του Συμβολαιογρά¬ 
φου Πατρών Βασιλείου Παπακυριαζή, δημοσιευθείσα στο 
Πρωτοδικείο Πατρών κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Ι¬ 
ανουάριου 1955 με το υπ’ αριθμ. 8/1955 πρακτικό του, σε συν¬ 
δυασμό και με την υπ’ αριθμ. 6119/15.1.1957 πράξη απο¬ 
δοχής κληρονομιάς του Συμβ/φου Πατρών Χρήστου Μπερ- 
δένη, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του 
Δήμου Πατρέων στο τόμο 411 και αριθμό 118883 και εν 
μέρει εκ κληρονομιάς της κατά το 1959 αποβιωσάτης χω¬ 
ρίς Διαθήκη της θετής μητέρας της Νικολίτσας χήρας Ιωάν¬ 
νου Παπασπυροπούλου σε συνδυασνό και προς το υπ’ αριθμ. 
10/1968 κληρονομητήριο που εκδόθηκε διά της υπ’ αριθμ. 
856/1963 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Πατρών και προς 
την υπ’ άριθμ. 7149/1961 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του 
Συμβ/φου Πατρών Χρήστου Μπερδένη νόμιμα μεταγεγραμ¬ 
μένη στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο 434 και αριθμό 
130225. Στη Νικολίτσα Χήρα Ιωάννου Παπασπυροπούλου 
είχε περιέ?Φει από κληρονομιάς του αποβιώσαντος της συ¬ 
ζύγου της Ιωάννου Παπασπυροπούλου και δυνάμει της ανω¬ 
τέρω αναφερομένης διαθήκης και της πράξεως αποδοχής κλη¬ 
ρονομιάς τους. 

β) Έκταση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα 
και 18 % (27.619,18) τετραγωνικών μέτρων από αγορά από 
τον Αναστάσιο Αργυρόπουλο του Γεωργίου και της Βασιλι¬ 
κής με το υπ’ αριθμ. 5054/16.10.1968 συμβόλαιο της 
Συμβ/φου Πατρών Ανδριανής συζ. Δημητρίου Ανδρικο- 


πούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών 
του Δήμου Πατρέων στο τόμο 717 και αριθμό 175.444, εμ- 
φαινόμενο με τα στοιχεία Π1 - Π2 - Π4 - Π5 - Π6 - Π7 - 
Π8 - Π9 - ΠΙΟ - ΓΙ11 - Π12 - Π13 - Π14 - Π15 - Π16 
Π17 - Π18 - Π19 - Π20 - Π21 - Π22 - Π23 - Π23α- 
Π24 - Π25 - Π26 - Π27 - Π28 - Π29 - ΓΙ32 - Π1 στο από 
4 Ιουλίου 1968 Τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού του 
Οργανισμού Εργατικής κατοικίας Σταματίου Μπέτση προ¬ 
σαρτημένο στο ως άνω συμβόλαιο και συνορεύει : Ανατολικά 
εν μέρει επί πλευράς Π1 - Π32 - Π29 με δημοσία οδό Πα¬ 
τρών - Καλαβρύτων και εν μέρει επί πλευράς Π6 - Π7 με ι¬ 
διοκτησία του Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέου, Δυτικά εν μέρει 
επί πλευράς ΠΙΟ - Π11 - Π12 - Π13 με ιδιοκτησία Κ. 
Γεωργίου και εν μέρει επί πλευράς Π8 - ΓΙ9 με ιδιοκτησία 
Μαρίας Κουνάβη, Βόρεια εν μέρει με τεθλασμένη πλευρά 
Π13 - Π14 - Π15 - Π16 - ΓΙ17 - Π18 με ιδιοκτησία Κ. 
Γεωργίου και εν υ.έρει επί τεθλασμένης πλευράς Π18 - Π19- 
Π20 - Π21 - Π22 - Π23 - Π23α - 1Ί24 - Π25 - Π26 - 
Π27 - ΓΙ28 - Π29 - με ιδιοκτησία Παντελή Γκέκα και Νό¬ 
τια εν μέρει επί πλευράς Π'1 - Π2 - Π4 - Π5 - Π6-με ιδιο¬ 
κτησία Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέου εν μέρει επί πλευράς Π7- 
Π8 με ιδιοκτησία Μαρίας Κουνάβη και εν μέρει επί πλευράς 1 
Π9 - ΠΙΟ με ιδιοκτησία επίσης Μαρίας Κουνάβη. 

Η παραπάνω περιγραφομένη οικοπεδική έκταση περιήλθε 
στην κυριότητα του πωλητή από αγορά από την Κων/να 
Χήρα Δημητρίου Μουλά με το υπ’ αριθμ. 1013/2.7.1930 συμ¬ 
βόλαιο του Συμβ/φου Πατρών Παναγιώτου Β. Σαφαρή 
νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δή¬ 
μου Πατρέων στον τόμο 330 και αριθμ. 73751. 

3. Επί της παραπάνω περιγραφομένης οικοπεδικής εκτά- 
σεως εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με την από 7 Α¬ 
πριλίου 1970 απόφαση του Νομάρχου Αχαΐας που δημο- 
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 97/τ.Δ/14.5.70 

4. Από το παραπάνω συνολικό οικόπεδο διετέθησαν : α) 
για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά 
τέσσερεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα και 58 % (4270,58). 
Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές με τη μεταβίβαση σε κάθε ένα 
από αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του. 

β) Για χώρους πρασίνου μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιά¬ 
δες πεντακόσια σαράντα εννέα και 24 % (3549,24). Και 
αυτή η έκταση δεν μεταβιβάζεται στους οικιστάς με την μετα¬ 
βίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου 
ιδιοκτησίας του. 

γ) Επίσης στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών 
πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα και 26 % (5150,26) και 

δ) Έκταση μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χι- 
λιάδιον επτακοσίων πενήντα έξη και 53 % (24.756,53) για 
μελλοντική επέκταση του οικισμού. 

5. Ο οικισμός αυτός οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου εκ- 
τάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα εννέα χιλιά¬ 
δων οκτακόσιων είκοσι πέντε και 29 % (19.825,29), η οποία 
μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη 
συνιστωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικι¬ 
σμού και μεταβιβάζεται στους οικιστάς με τη μεταβίβαση 
με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του και κατά το ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία εξ αυτών. 

6. Στο από 10.10.1978 σχέδιο Γενικής Διατάξεως της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 97/τ.Δ/1970) ολό¬ 
κληρο το οικόπεδο του οικισμού εκ μέτρων τετραγωνικών 
είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε και 11 % 
(27.645,11) εμφανίζεται με τα αλφαβητικά κεφαλαία γράμ¬ 
ματα (με κόκκινο μελάνι) Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Ζ1- Ζ2- 
Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Α. 

Η κίτρινη και άσπρη επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι 
το κοινόκτητο οικόπεδο των οικιστών. Η πορτοκαλιά επι¬ 
φάνεια είναι εκείνη που διατέθηκε για δημοσίους και κοινο¬ 
χρήστους χώρους. Η πράσινη επιφάνεια είναι χώρος πρασί¬ 
νου ιδιοκτησίας ΟΕΚ. Η μπλέ επιφάνεια παραμένει ιδιο¬ 
κτησία του ΟΕΚ. Η διαγραμματισμένη επιφάνεια είναι για 
μελλοντική επέκταση του οικισμού. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕ¬ 
ΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που διακρίνεται με το λατινικό αριθμό τέσ- 
σαρα (IV) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και 
περιλαμβάνει συνολικά ένδεκα (11) στοίχους στους οποίους α¬ 
νήκουν ένδεκα (11) πολυκατοικίες με συνολικό αριθμό δια¬ 
μερισμάτων διακόσια τριάντα δύο (232). 

Οι συνιστώμενες και διεπόμενες από τις παραπάνω δια¬ 
τάξεις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι οι παρακάτω 
αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμενες. 

Στοίχος ένα (1) 

Υπ’ αριθμ. ένα (1) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ένα (1) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. ένα (1) στοίχο, τύπου 4050 αποτελείται από το υπό¬ 
γειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

Υπόγειο : Το υπόγειο αποτελείται από το Λεβητοστάσιο, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28-2α σχέδιο κατόψεως του 
Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 Πο?*εο- 
δομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
υπ’ αριθμ. ένα (1) τέσσερα (4), δέκα επτά (17) και δέκα εν¬ 
νέα (19) ακραία και τα υπ’ αριθμ. δύο (2), τρία (3) και 
δέκα οκτοο (18) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στα υπ’ 
αριθμ. 41-21 - 32α - 32 και 32 - 41α - 32 σχέδια κατόψεως 
Ισογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10/10-78 πολεο- 
δομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν 
τέσσερα και 79 % (104,79) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο 
δεκ. χιλ. (52°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τρία και 66 % (103,66) ψήφους.πενήντα δύο (52) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα δύο 
χιλιοστά (42°/ 00 ) ανελκυστήρος δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(14°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο . χιλιοστά 
(42°/ 00 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με ισόγειο διαμέρισμα (2) του ί¬ 
διου στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. Βόρεια με κοινόκτητο διάδρομο και με κοινόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα έξη και 32 % 
(76,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα και 
55 % (90,55) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε δεκ. χιλ. 
(45°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
εννέα και 59 % (89,59) ψήφους σαράντα πέντε (45) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χι¬ 
λιοστά (37°/ 00 ) ανελκυστήρα δώδεκα χιλιοστά (12°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 00 ) και συ¬ 
νορεύει : Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (1) του ιδίου στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά' : Με το ισόγειο διαμέρισμα (3) του ιδίου στοί¬ 
χου και πολ/κίας 

Βόρεια : Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότια : Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό μ.ε κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δοομάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
37 % (60,37) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30°/ οοο ) 


που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 
73 % (59,73) ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/ 00 ) ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ χιλιοστά (8°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης εί¬ 
κοσι πέντε χιλιοστά (25°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. με το ισό¬ 
γειο διαμέρισμα δύο (2) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. ’ 

Δυτικά με το ισόγειο διαμέρισμα τέσσερα (4) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νότια : με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν 
τέσσερα και 79% (104,79) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο δεκ. 
χιλ. (52°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τρία και 66 % (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα δύο 
χιλιοστά (42°/ 00 ) ανελκυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά (14°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 00 )και 
συνορεύει : Ανατ. με το ισόγειο διαμέρισμα (3) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινο- 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα, αποτε?:είται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά 
και 51 % (77,51) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα 
και 97 % (91,97) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εξη δεκ. χιλ. 
(46°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
και 99 % (90,99), ψήφους σαράντα έξη (46), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37°/ 000 ) ανελκυστήρα δέκα τρία χιλιοστά (13°/ 000 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 000 ) και 
συνορεύει. Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά απο 
αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Δυτικά με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο, Βόρ. με 
το ισόγειο διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Νότ. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς : χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
37 % (60,37) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. 
(30°/ Ο οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
εννέα και 73 % (59,73) ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά 
(25°/οο) ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8 °/ 00 ) και κεντρικής 
Θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/οο) και συνορεύει : 
Ανατ. με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοι¬ 
νόχρηστο πράσινο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (19) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια : Με το ισόγειο διαμέρισμα (17) του ιδίου στοίχου 
και πολ/κίας 

Το υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα , αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό, και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν , ογδόντα ο¬ 
κτώ και 32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν τέσσερα και 79 % (104,79) τετραγ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα δύο δεκ. χιλ. (52°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και 66 % (103,66) ψήφους πε- 
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νήντα δύο (52) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων σαράντα δύο χιλιοστά (42°/οο) ανελκυστήρα δέκα 
τέσσερα χιλιοστά (14°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
δύο χιλιοστά (42°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρ. με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με 
δρόμο. 

Νότ. με το ισόγειο διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. πέντε (5), οχτώ (8), είκοσι 
(20), και είκοσι δύο (22) ακραία και τα υπ’ αριθμ. έξη (6), 
επτά (7) και είκοσι ένα (21) μεσαία διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στα υπ’ αριθμ. 41.21.32α - 32 και 32-41α-32 σχέδια 
κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσετα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τερραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν τέσσερα και 79% (104,79) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
δύο δεκάκις χιλιοστά (52 °/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και 66 % (103,66),ψήφους πενήντα 
δύο (52) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 °/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα επτά 
χιλιοστά (47 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο 
χιλιοστά (42 °/ 00 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά απέό αυτό με 
κοινόκτητο πεζοδρόμιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (6) του 
Α'. ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Βορ. Με κοινόκτητο πεζοδρόμιο και με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

3 ο υπ’ αριθμ. έξη (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) 
τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα και 55 % 
(90,55) τετραγ., μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(45°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
εννέα και 59 % (89,59) ψήφους σαράντα πέντε (45) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37 %ο) ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλιοστά (41 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (5) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και πολ/κίας Δυτ. Με το διαμέρισμα (7) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας, Βορ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδορμο. 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) 
τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 37 % 
(60,37) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλιοστά 
(30 °Ι οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. πενήντα εννέα 
και 73 % (59,73) ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμ.μετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27 °/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 0 ο) και συνορεύει : 

Ανατ. Με το διαμέρισμα (6) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (8) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. 


Νότια : Με Κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. οχτώ (8) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% 
(88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό: εμβαδόν εκατόν τέσ¬ 
σερα και 79% (104,79) τετρ. μέτρα ποσοστό- συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο δεκ. χιλ. 
(52°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και 66% (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα δύο χιλιο¬ 
στά (42 °/οο ) ανελκυστήρα σαραντα επτά χιλιοστά (47 °/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 0 ο ) και 
συνορεύει : 

Ανατ. Με το διαμέρισμα (7) του Α' ορόφου του ίδιου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με Κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 
51 % (77,51 ) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα ένα και 97 % (91,97) τετρ. μέτρα ,ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. 
χιλ. (46 °1 οοο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα και 99 % (90,99) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37°/ 0ο ), ανελκυστήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 °/ 0 ο) 
και συνορεύει : 

Ανατολ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόχρηστο πράσινο. Δυτ. Με Κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Μετοδιαμ/μα 
(21) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. Με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) 
τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό εξήντα και 37% (60,37) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30 °/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετετρ. πενήντα εννέα και 73 % (59,73) 
ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 00 ), ανελκυστήρα 
είκοσι επτά χιλιοστέά (27 1 / 22 ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι πέντε χιλιοστά (25 1 / 22 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόχρηστο πράσινο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με το δια¬ 
μέρισμα (22) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. 
Νοτ. με το διαμέρισμα (20) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου 
και πολ/κίας. 

Το υπ’αρίθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, αποτελεύίται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό εκα¬ 
τόν τέσσερα και 79 % (104,79) τετρ. μέτρα, ποσοστό συν- 
ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
δύο δεκ. χιλ. (52°/ Ο0 ο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. 
εκατόν τέσσερα και 79 % (104,79 ) ψήφους πενήντα δύο (52) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα 
δύο χιλιοστά (42°/ 00 ο), ανελκυστήρα σαράντα επτά χιλιοστά 
(47 0 /οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 0 /οο) και συνορεύει : 

Ανατ. Με Κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόχρηστο πράσινο. Δυτ. Με Κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτη- 
το πεζόδρομο και μετά από αυτό με δρόμο. Νοτ. Με το δια¬ 
μέρισμα (21) του (Α) ορόφου του ιδίου στοίχου και της πολ/ 
χίας. 
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Δεύτερος όροφος : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινοχρή¬ 
στους χοίρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπε- 
λέσεως και τα υπ’ αριθμ., εννέα (9), δώδεκα (12), είκοσι τρία 
(23) και είκοσι πέντε (25) ακραία και τα υπ’αριθμ. δέκα- 
(10) ένδεκα (11) και είκοσι τέσσερα (24) μεσαία, διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 41 - 21 - 32α - 32 και 32 
41α - 32 σχέδια κατόψεως του β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 
11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής : 

Γο υπ’ αρίθμ. εννέα (9) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθ. 
χώρους, έχει καθαράό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32%(88,32) 
Μ2 και μικτό εμβαδόν εκατόν τέσσερα και 79 % (104,79) 
Μ2, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπόδου πενήντα δύο δεκ. χιλ. (52°/ 0 οο) π ου αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 66 % (103,66) ψήφους πε¬ 
νήντα δύο (52) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων σαράντα δύο χιλ. (42°/ 00 ), ανελκυστήρα πενήντα δύο 
χικλ. (52°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλ. 
(42°/ 

οο ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτ, οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτ. πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμ. (10) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτ. 
πεζοδρομο και με κοινόχρηστο διάδρομο Νοτ. Με κοινόκτ,. 
οικοπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Γο αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κυρία δωμάτιά κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32 % 

(76.32) Μ2 και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 55 % (90,55) 
Μ2, ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα πέντε (45) που αντιστοιχούν σε μετρ, 
τετρ. ογδόντα εννέα και 59 % (89,59) ψήφους σαράντα πέντε 
(45), ποσοστο συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριά¬ 
ντα επτά χιλ. (37°/οο), ανελκυστήρα σαράντα πέντε χιλ. 
(45°/οο) και κεντρ. θέρμανση τριάντα επτά χιλ. (37 °/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. με κοινόκτ. οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτ. πεζόδρομο. Δυτ. με το διαμ. (11) του Β' 
οροφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. Βορ. με κοινόχρηστο 
διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτ. πεζόδρομο.’ Νοτ. 
Με Κοινοτητο οικοπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

( Το υπ αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθ. 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) 

Μ2 και μικτό εμβαδόν εξήντα και 37 % (60,37) Μ2, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δεκ. χ.ιλ (30°/ Ο οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά πενήντα εννέα και 73 % ψήφους τριάντα (30), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρ. είκοσι πέντε χιλ. (25 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα τριαντα χιλ. (30°/οο) και κεντρ. θέρμαν. είκοσι 
πεντε χιλ. ,(25 0 / 0 ο) και συνορεύει :Αν. Με το διαμέρισμα(10) 
του Β οροφ. του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (12) του Β οροφ. του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Βόρ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινοκτ. πεζοδρομο. -Νοτ. Με κοινόκτ. οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

' 1 ο υπ αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τεσσερα, (4) κυρία δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
β ογ )β- Χάρους, εχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % 

(88.32) Μ2 και μικτό εμβαδόν τέσσερα και 79% (104,79) 
Μ2, ποσοστο συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα δυο δεκ. χιλ. (52°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 66 % (103,66) ψήφους πενήντα 
δυο (52) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρ. σαρά¬ 
ντα δυο χιλ. (42°/ 00 ), ανελκυστήρα πενήντα δύο χιλ. (52°/ 00 ) 
και κεντρ. θέρμανσ. σαραντα δύο χιλ. (42 °/οο), και συνορεύει: 
Ανατ. με το διαμέρισμα (11) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και της πολ/κιας. Δυτ. με κοινοκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινοκτητο πεζοδρομο. Βορ. με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά απο αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτη- 
το πεζοδρομο. Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Ίο υπ αριθμ^ είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κυρία δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 


βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά 
και 51 % (77,51) τετρά, μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
ένα και 97 % (91,97) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46% οοο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
και 99 % (90,99), ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιοστά 
(37°/οο), ανελκυστήρα σαράντα πέντε χιλιοστά (45°/ 00 ) 
και κεντρ. θέρμανσης τριάντα επτά χιλ. (37°/ 00 ) και συνορεύει: 
Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό πράσινο. Δυτ. 
Με Κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. μετο διαμέρισμα (24) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας και Νοτ. με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 37 % 
(60,37) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 73 (59,73) 
ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 00 ) .ανελκυστήρα 
τριάντα χιλιοστά (30 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
πέντε χιλιοστά (25°/οο) και συνορεύει : Αν. με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Δυτ. 
με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. με το διαμέρισμα (25) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και της πολ/κίας. Νοτ. Με το διαμέρισμα (23) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και της πολ/κίας. 

ίο υπ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
τέσσερα και 79 % (104,79) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο 
3εκ. χιλ. (52ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκα¬ 
τόν τρία και 66% (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαρέντα 
δύο χιλιοστά (42 ι / 22 ), ανελκυστήρα πενήντα δύο χιλιοστά 
(52°/ Ο0 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42°/οοο) καισυνορεύει : Ανατ. με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Δυτ. με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με δρόμο. 
Νοτ. Με το διαμέρισμα (24) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και της πολ/κίας. 

Τρίτος όροφος : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή, κλιμακοστάσιο, δώμα και διάδρομο 
προσπελάσεους και τα υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) δέκα έξη (16), 
είκοσι έξη (26) και είκοσι οκτώ ακραία και δέκα τέσσερα (14) 
δέκα πέντε (15)και είκοσι επτά (27) μεσαία, διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 41 - 21 - 23α - 32 και 3241α - 
32 σχέδια κατόψεως του Γ' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/ 
Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εκα¬ 
τόν τέσσερα και 79 % (104,79) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συν- 
ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
δύο δεκ. χιλ. (52 °/ οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τρία και 66% (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα 
δύο χιλιοστά (42°/ 00 ), ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά 
(56 %ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 °/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (14) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μ.ε κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νοτ, με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 
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Το υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους ,έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 
32% (76,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
και 55% (90,55) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σοράντα πέντε δεκ. χιλ. 
(45°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγιυνικά ογδόντα 
εννέα και 59 % (89,59) ψήφους σαράντα πέντε (45) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37 °/οο), ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλιοστά (49°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 % οο) 
και συνορεύει : Ανατ. με το διαμέρισμα (13) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. με το διαμέρισμα (15) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δοψάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% 

(50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 37 % 
(60,37) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30 % 00 ) όπου 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγο:>νικά πενήντα εννέα και 73 % 
(59,73) ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ανελ¬ 
κυστήρα τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/ 00 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το διαμέρισμα (14) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και πολ/κίας. Δυτ. με το διαμέρισμα (16) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και πολ/κίας,. Βορ. με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζο¬ 
δρόμο. 

Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα έξη (16) διαμέρισμα, απορτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
■ τέσσερα και 79 % (104,79) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο 
δεκ. χιλ. (52 °/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετεραγωνικά 
εκατόν τρία και 66% (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα 
δύο χιλιοστά (42 °/ 00 ), ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά 
(56°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 °Ι οο) και συνορεύει : Ανατ. με το διαμέρισμα (15) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. με ουνιδιόκτητο οικόπεδο. 
Βορ. με συνιδιόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με ουνιδιόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι έξη (26) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους ,έχει καθαρό εμβαδόν, εβδομήντα επτά και 
51 % (77,51) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα ένα και 51 % (77,51 ) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα ένα και 97 % (91,97) τετραγων. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
έξη δεκ. χιλ. (46%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ενενήντα και 99% (90,99) ψήφους σοαράντα έξη (46), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
επτά χιλιοστά (37 °/οο),' ανελκυστήρα πενήντα χιλιοστά 
(50°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά 
(37 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο Δυτ. με κοινόχρηστο 
διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. 
με το διαμέρισμα (27 ) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και 
Νοτ. με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δοομάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 


(50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
37 % (60,37 ) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30 % οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 73 % 
(59,73), ψήφους τριάντα (30) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 00 ) ,ανελ¬ 
κυστήρα τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. 
με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοινόχρηστο 
πράσινο. Δυτ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. με το διαμέρισμα (28) του Γ' 
ορόφου της πολ/κίας και Νοτ. με το διαμέρισμα (26) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ. /κίας. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια,· κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν οδγόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
τέσσερα και 79% (104,79) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δύο 
δεκ. χιλ. (52%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τρία και 66% (103,66) ψήφους πενήντα δύο (52) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα 
δύο χιλιοστά (42%οο) ,ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά 
(56°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 0 /οο) κ.αι συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο,. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. 
Με κοινόκτητο πεζόδρομ.ο και μετά από αυτό με δρόμο. Νοτ. 
Με το διαμέρισμα (27 ) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δύο (2) 

ϊ'π’ αριθμ.. δύο (2) πολυκατοικία. 

Η πο?Λ>κατοικία με αριθμ. δύο (2) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. δύο (2) στοίχο, τύπου 4050 αποτελείται από το υπό¬ 
γειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

Υπόγειο : Το υπόγειο αποτελείται από τον 1‘ποσταθμο του 
ν\εβητοστασίου που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28 - 1 σχέδιο 
κατόψεως του Υπογείου και στον υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10. 
10.78 πολεοδομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
υπ’ αριθμ.. είκοσι εννέα (29) και τριάντα δύο (32) ακραία και 
τριάντα (30) και τριάντα ένα (31) μεσαία διαμερίσματα, 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-26 σχέδιο κατόψεως Ισο¬ 
γείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολιεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό κοι λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
έξη και 81% (106,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. 
χιλ. (53°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 67% (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73%ο) ανελκυστήρα είκοσι τέσσαρα χιλιοστά 
(24 0 1οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/ 0 ο) και συνερεύει : Αν. με κοινόχρηστο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόχκτητο πεζόδρομο. Δυτ. με το ισόγειο 
διαμέρισμα (30) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. 
Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοινόχρηστο 
πράσινο. Νότ. Με κοινόκτητο διάδρομο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% 

(50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 
53% (61,53) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
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αδιαιρέτου επί του όλου οικοπ. τριάντα ένα δέκ. χιλ. (31 ο /ο Ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 87% 
(60,87) ψήφους τριάντα ένα (31), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά ( (41°/ Ο οο, 
ανελκυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά (14 0 / 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης δέκα έξη χιλιοστά (16°/°° ) και συνορεύει : 
Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (29) του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. Δυτ. με το ισόγειο διαμέρισμα (31 ) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Νότ. με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη 
και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήνα 
δύο και 29% (92,29) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράνα έξη δεκ. 
χιλ. (46%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενεήντα ένα και 31% (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία 
χιλιοστά (63°/ 0 ο) ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά (21°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Αν. με το ισόγειο διαμέρισμα (30) του 
ιδίου στοίχου και πολυκ/κίας, Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(32) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βόρ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νοτ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μιτά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τερτ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
έξη και 81% (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν 
πέντε και 67% (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 0 ο ) ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24°/ οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/ 0 ο) και συνορεύει : 

Ανατ. με το ισόγειο διαμέρισμα (31) του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Νότ. με κοινόκτητο διάδρομο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Πρώτος Όροφος : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινο¬ 
χρήστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα υπ’αριθμ. τριάντα τρία (33) και τριάντα 
έξη (36) ακραία και τα υπ' αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) 
και τριάντα πέντε (35) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ' αριθμ. Α/8-26. σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο 
υπ' αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται. ως εξής : 

' Το υπ' αριθμ. τριάντα τρία .(33) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
έξη και 81% (106,81), τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53?/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν’* πέντε' και 67% (105,67), ψήφους ' πενήντα τρεις 
(53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ογδόντα 
ένα χιλιοστά (81 0 / οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη 
χιλιοστά (26%ο) και συνορεύει : Αν. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο κάι μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με το διαμέρισμα (34) του Α' ορόφου του ίδου στοίχου 
και πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από 
αυτό με κονόχρηστο πράσινο. Νότια με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το υπ' αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα 
ένα και 53% (61,53) τετρ. μέτρα Ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. 
χιλ. (31°/οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά,, 
εξήντα και 87% (60,87 ) ψήφους τριάντα ένα (31 ) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου σαράντα ένα χιλιο- 
σά (41°/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης δέκα έξη χιλιοστά (16°/οο) και 
συνορεύει : 

Ανατ.. Με το διαμέρισμα (33) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (35) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό μ.ε κοινόχρηστο πρά¬ 
σινο. Νότ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο οικόπεδο κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλι¬ 
μακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ.. τριάντα πέντε (35) διαμ,έρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη 
και 32% (76,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα δύο και 29% (92,29) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
έξη δεκ. χιλ. (46°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα ένα και 31% (91,31) ψήφους σαράντα 
έξη (46) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εξήντα τρία χιλιοστά (63°/ 0 ο ), ανελκυστήρα εβδομήντα 
χιλιοστά (70°/ οο ) και κεντρικής θέρμ,ανσης είκοσι τρία 
χιλιοστά (23%ο) και συνορεύει : 

Ανατ. με το διαμέρισμα (34) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας, Δυτ. με το διαμέρισμα (36) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόκτητο 
πεζόδρομ.ο. Νοτ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από 
αυτόν με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. τριάντα έξη (36) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν έξη και 81% (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πέντε και 67% (105,67) ψήφους πενήντα τρεις 
(53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδο¬ 
μήντα τρία χιλιοστά (73°/ 0 ό ) ανελκυστήρα ογδόντα ένα 
χιλιοστά (81%ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιο¬ 
στά (26% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. με το διαμέρισμα (35) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Βορ. με κοινόκτητο πεζόδρομο Νοτ. Με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά απ' αυτό με κονόκτητο οιπόπεδο. 

Δεύτερος Όροφος : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) και 
σαράντα(40) ακραία και τριάντα οκτώ (38) και τριάντα εννέα 
(39) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμ 
Α/8-26. σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ' αριθ. 
11219/Α/5-26.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγρά- 
ψονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ,βαδόν ογδόντα ο¬ 
κτώ και 32% (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν έξη και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα 
τρείς (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 0 οο), ανελκυστήρα ογδόντα 
εννέα χιλιοστά (89 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη 
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χιλιοστά (26°/ 0 ο) κοιι συνορεύει : Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. με το 
διαμέρισμα (38) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας. 

Βόρ. με κοινόκτητο πεζόδρομ,ο και μετά από αυτό με κοι¬ 
νόχρηστο πράσινο. Νότ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη- 
θηικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα 
και 53 % (61,53) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. 
(31°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
και 87 % (60,87) ψήφους τριάντα,ένα (31) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά 
(41°/οοο) ανελκυστήρα πενήντα ένα χιλιοστά (51°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης δέκα έξη χιλιοστά (16°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. με το διαμέρισμα (37) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (39) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Νότ. 
με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο, κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 
32% (76,32) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο 
και 29 % (92,29) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
ένακαι31 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63°/οοο) ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) και 
συνορεύει : 

Αν. με το διαμέρισμα (38) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Δυτ. με το διαμέρισμα (40) του Β' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόχρηστο πε¬ 
ζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξη 
και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρεις (53) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιο¬ 
στά (89°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/οο) και συνορεύει : 

Αν. με το διαμέρισμα (39) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νότ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος Όροφος : Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινοχρή¬ 
στους χ(όρους δηλαδή, κλιμακοστάσιο, δώμα, και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) και σα¬ 
ράντα τέσσερα (44) ακραία και τα υπ’ αριθμ. σαράντα δύο 
(42) και σαράντα τρία (43) μεσαία, διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-26 σχέδιο κατόψεως του Γ' ορό¬ 
φου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικο 
σχέδιο και περιγράφονται ο:>ς εξής : 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εκα¬ 
τόν έξη και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 


κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73%ο) ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιο¬ 
στά (97°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/οο) και συνορεύει : 

Ανατολικά : Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτικά Με το διαμέρισμα (42) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και της πολυκατοικίας. Βόρεια 
Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με κοινό¬ 
χρηστο πράσινο Νότια Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετρ. μ.έτρ. και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 53 % 
(61,53) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. (31°/ Ο οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 87 % 
(60,87) ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) 
ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά (56°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης έκα έξη χιλιοστά (16°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. 
με το διαμέρισμα (41 ) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (43) του Γ' ορόφου του ι¬ 
δίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόχρηστο πράσινο. Νότ. με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, κοινόκτητο πεζόδρομο και κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια , κουζίνα, λουτρό κοι λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη 
και 32 % (76,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα δύο και 29 % (92,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου_σαράντα έξη δεκ. 
χιλ. έξη (43°/ Ο0 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα ένα και 32 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία 
χιλιοστά (63 %), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83 %) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23 %) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (42) του Γ' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και της πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (44) του 7 ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας 
Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν έξη και 81% (106,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
κατόν πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρείς (53), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73 %) ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιο¬ 
στά (97 %) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (43) του Γ' 
όρο φου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Δυτ. : Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο 
Βορ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότ. : Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος Τρία (3) 

Υπ’ αριθμ. τρία (3) πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. τρία (3) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. τρία (3) στοίχο, τύπου 4050 αποτελείται από το Υπό¬ 
γειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Λ), δεύτερο (Β), και τρίτο 
(Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 
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Υπόγειο : Το Υπόγειο αποτελείται από το Λεβητοστάσιο 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28-1 σχέδιο κατόψεο.'ς του 
Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδο- 
μικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλ. κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ 
αριθμ. σαράντα πέντε (45) και σαράντα οκτώ (48) ακραία και 
σαράντα έξη (46) και σαράντα επτά(47) μεσαία διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/8 - 26 σχέδιο κατόψεως ισογείου 
και στο αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολ.εοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής : 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξη 
και 81 % (106,81) τετρ. μέτρ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53 °/ οοο) αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγώνιζα εχατον 

πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλ. 
(73°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα (24 °/ 0 ο) χιλ. και κεντρ. 
θέρμανσης είκοσι έξη χιλ. (26 °/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό- 
δρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με το ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα (46) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο Νοτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά απ’ αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα έξη (46) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 53 % 
(61,53) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. (31 °/ 000 ) 
που αντιστοιχούν οε μέτρ. τετρ. εξήντα και 87% (60,87), 
ψήφους τριάντα ένα (31), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλ. (41 °/οο), ανελκυστήρα δέκα 
τέσσερα χιλ. (14 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμ.ανσης δεκαέξη χιλ. 
16°/ 00 και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (45) του 
ίδιου στοίχου και πολ/κίας Δυτ.Με το ισόγειο διαμέρισμα (47) 
του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και μετά απ’ αυτό μιε κοινόκτητο πεζόδρομο Νοτ. Με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και μετά απ’ αυτό με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, με κοινόκτητο πεζόδρομο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα έξη και 
32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα δύο 
και 29% (92,29) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα ένα 
και 31 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλ. (63 °/οο) 
ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλ. (21 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης είκοσι τρία χιλ. (23 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το ισό¬ 
γειο διαμέρισμα (46) του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με το ισό¬ 
γειο διαμέρισμα (48) του ιδίου στοίχου Βορ. Με συνιδιό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. μ.ε κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια ,κουζίνα ,?νουτρό και ?<.οιπούς 
βοηθητικούς χώρους και έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν 
έξη και 81% (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53 °/οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 67 % (105,67 ). ψήφους πενήντα τρεις (53) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73 °/οο), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιο¬ 
στά (24°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26 %ο) και συνορεύει : Ανατολ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(47) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας, και με κοινόχρηστο 


διάδρομο Δυτικά : Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο Βόρεια : Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με 
Κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Πρώτος όροφος : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή, κλιμακοστάσιο και διάδρομο προ- 
σπελ.άσεως και τα υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) και πενήντα 
δύο (52) ακραία και τα πενήντα (50) και πενήντα ένα (51) 
μεσαία διαμερίσματα, που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-26 
σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/ 
10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξη 
και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εκ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο) και 
συνορεύει Αν. με κοινόκτητο οικόπ. και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα πενήντα (50) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο 
διάδρομο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόκτητο 
πεζόδρομο και μ.ε κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 %' (50,88) τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και μ,ικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 53 % 
(61,53) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. (31 °/ 0 οο ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 87 % (60,87) 
ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο ) ανελκυστήρα 
σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης δέ¬ 
κα έξη χιλιοστά (16°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. με το δια¬ 
μέρισμα (49) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Δυτ. με το διαμέρισμα (51 ) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και πολ/κίας, Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυ¬ 
τό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα, αποτελείτα £ 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπού? 
βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη 
και 32 % (76,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα δύο και 29 % (92,29) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη 
δεκ. χιλ. (46°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενε¬ 
νήντα ένα και 31% (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63 °/ 00 ) ανελκυστήρα εβδομήντα χιλιοστά (70 °/ 00 ) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (50) του Α'ορόφου του ίδιου 
στοίχου και της πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (52) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και της πολ/κίας, Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και μετά από αυτά με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νοτ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο - ικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξη 
και 81 % (106,81) τεττρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/οοο) που αντιστοιχούν σ? μέτρα τετραγωνικά εκατόν 



4244 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


πέντε και 67 % ( 105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 00 ) ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81 ο / Ο0 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. με το διαμέρισμα πενήντα ένα (51) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και της πολ/κίας και με κοινόχρηστο 
διάδρονμο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 13ορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Δεύτερος όροφος : Ο Δεύτερος όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. πενήντα τρία (53) και πενή¬ 
ντα έξη (56) ακραία και τα πΛντα τέσσερα (54) και πενή¬ 
ντα πέντε (55) μεσαία διαμερί<ηι. που φαίνονται στο υπ’αριθμ. 
Α/8-26 σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 
11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής : 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται από 
τεσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν έξη και 
81% (106,81) τετρ. μ.έτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53 °/ οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73 °/ 00 ) ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλ. (26°/οο) 
και συνορεύει : Α\ατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα πενή¬ 
ντα τέσσερα (54) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο Βορ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότια Με 
κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δοιμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδό πενήντα και 88 % 
(50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εξήντα ένα και 53% 
(61,53) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. (31 %οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εξήντα και 87%(60,87) 
ψήφους τριάντα ένα (31 ) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλ. (41 °/ 00 ) ανελκυστήρα 
πενήντα ένα χιλ. (51 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης δεκαέξη 
χιλ. (16°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (53) 
του Β ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (55) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο και Νότια : Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο, με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
με κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα έξη και 
32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα δύο 
και 29% (92,29) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46 ο/ οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρ. τετραγ. ενενήντα ένα 
και 31 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλ. (63 °/ 0 ο) 
ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλ. (77 °/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσιτρία χιλ. (23 °/ 00 ) και συνορεύει Ανατ. Με 
το διαμέρισμα (54) του Β ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας Δυτ. Με το διαμέρισμα (56) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυν ό με κοινόκτητο πεζόδρομο Νοτ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
κλιμακοστάσιο. 


Το αριθμ. πενήντα έξη (56) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα οκτώ και 32% 

(88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν έξη και 81 % 
(106,81) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53 °/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και 67% 
(105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλ. (73 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλ. (89°/ 00 )και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι έξη χιλ. (26°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. Με το 
διαμέρισμα (55) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. Δυτ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο Νοτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Τρίτος όροφος : Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινοχρήστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο δώμα και διάδρομο προσπε¬ 
λάσεως και με τα υπ’ αριθ. πενήντα επτά (57 ) και εξήντα (60) 
ακραία και τα πενήντα οκτώ (58) και πενήντα εννέα (59) με¬ 
σαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-26 
σχέδιο κατόψεως του Γ' ορόφου και στο αριθμ. 11219/Α/5/10. 
10. 1978 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθ. χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% 

(88.32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν έξη και 81% 
(106,81) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53 %οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και 67 % 
(105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλ. (73 °/ 0 ο) 
ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλ. (97 °/ 00 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι έξη (26°/ 0 ο) χιλιοστά και συνορεύει : Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο Δυτ. Με το διαμέρισμα (58) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο Νοτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους και έχει καθαρό εμβαδό πενήντα και 
88% (50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα 
ένα και 53% (61,53) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα 
δεκ. χιλ. (31 °/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εξήντα και 87 %(60,87 )ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιο¬ 
στά (41 % 0 ), ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά (56 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης δεκαέξη χιλιοστά (16°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατολικά : Με το διαμ.έρισμα (57) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και πολυκατοικίας Δυτικά Με το διαμέρι¬ 
σμα (59) του ιδίου στοίχου και πολυκατοικίας Βόρεια : Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο.Νοτ. Με κοινόκτητο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθ. χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% 

(76.32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο και 
29% (92,29) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ.χιλ. 
(46%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
ένα και 31% (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63 %ο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83 °/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. με το διαμέρισμα (58) του Γ' ορόφου του 
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ιδίου στοίχου και της πολ/κίας. Δυτ. με το διαμέρισμα (60) 
του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. Βορ. με κοινό - 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νοτ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
έξη και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
(97%ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. με κοινόχρηστο διάδρομο και με το δια¬ 
μέρισμα (59) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και της πολ/ 
κίας. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Τπ’ αριθμ. τέσσερα (4) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα (4) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) στοίχο τύπου 4050 αποτελείται 
από το Τπόγειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής : 

Τπόγειο : Το Τπόγειο αποτελείται από τον Τποσταθμό του 
Λεβητοστασίου, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28-1 σχέδιο 
κατόψεως του Τπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10. 
1978 πολεοδομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61) και εξήντα τρία (63) ακραία και 
εξήντα δύο (62) μεσαίο, διαμερίσμ.ατα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/8-37 σχέδιο κατόψεως του Ισογείου και στο 
υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 
45 % (68,45) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 96% (82,96) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 08 % (82,08) ψήφους σαράντα δύο (42) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα πέντε χιλιο¬ 
στά (75 °/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι πέντε χιλιοστά (25 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 % 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό* με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Βορ. με το ισόγειο διαμέρισμα (62) του 
ιδίοι> στοίχου και της πολ/κίας, και με κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. Νοτ. με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα και 
75 % (70,75) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 75 % (85,75) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία δεκ. χιλ. 
(43°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τέσσερα και 84 % (84,84), ψήφους σαράντα τρεις (43) πο¬ 
σοστό συμμετ. στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα οκτώ 
χιλιοστά (78°/ 0 ο) ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26 °/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 00 ) και συ¬ 
νορεύει : Αν. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλι¬ 
μακοστάσιο. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 


με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(63) του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν επτά και 05 % (107,05) τετραγωνικά μέτρα ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου πενήντα 
τέσσερα δεκ. χιλ. (54°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πέντε και 91 % (105,91) ψήφους πενήντα 
τέσσερις (54) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ενενήντα επτά χιλιοστά (97 °/ 00 ) ανελκυστήρα τριάντα 
δύο (32°/ 00 ) χιλιοστά και κε^τρ. θέρμανσης είκοσι έξη χιλιο¬ 
στά (26 % 0 ) και συνορεύει Ανατολικά Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτικά : Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νοτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (62) του ιδίου 
στοίχου και της πολ/κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Πρώτος όροφος : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) και εξήντα έξη (66) 
ακραία και εξήντα πέντε (65) μεσαίο, διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-37 σχέδιο κατόψεως Α' ορό¬ 
φου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 
45 % (68,45) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 96 % (82,96) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42°/ οοο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 08 % (82,08) ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα πέντε 
χιλιοστά (75°/οο), ανελκυστήοα ογδόντα τέσσερα χιλιοστά 
(84°/ οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ενα χιλιοστά (21°/οο 
και συνορεύει : Ανατ. με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (65) 
του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας και με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείτα 1 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα και 
75 % (70,75) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέ¬ 
ντε και 75%(85,75) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδ/σίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπ. σαράντα τρία δεκ. χιλ. (43%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ογδόντα τέσσερα και 84% 
(84,84), ψήφους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(78°/οο) ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο, Δυτικά : Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (64) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με το δια¬ 
μέρισμα (66) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Νοτ. Με το διαμέρισμα (64) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα έξη (66) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά 
και 05 % (107,05) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 91 % (105,91) ψήφους πενήντα τέσσερις 
(54) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενε¬ 
νήντα επτά χιλιοστά (97 °/ 0 ο) ανελκυστήρα εκατόν οκτώ χι- 
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λιοστά (108 °/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιο¬ 
στά (26 °/ 00 ). και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με το διαμέρισμα (65) του Α' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δεύτερος όροφος : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπε- 
λάσεως και τα υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) και εξήντα εννέα 
(69) ακραία και εξήντα οκτώ (68) μεσαίο, διαμέρισματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-37 σχέδιο κατόψεως του 
Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδο- 
μικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Ίε υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 
45 % (68,45) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα 
δύο και 96 % (82,96) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. 
χιλ. (42°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογ¬ 
δόντα δύο και 08 % (82,08), ψήφους σαράντα δύο (42) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα πέντε 
χιλιοστά (75°/ 00 ) ανελκυστήρα ενενήντα δύο χιλιοστά (92°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 0Ο ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (68) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Γο υπ’ αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, αποτελείται. 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα και 75 % 
(70,75) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 
75 % (85,75) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία δεκ. χιλ. (43°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και 
84 % (84,84) ψήφους σαράντα τρεις (43) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(78°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95 °/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. με το διαμέ¬ 
ρισμα (69) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. 
Νότ. Με το διαμέρισμα (67) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου 
και πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά 
και 05 % (107,05) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν πέντε και 91 % (105,91) ψήφους πενήντα τέσσερις (54) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 
επτά χιλιοστά (97°/ 00 ) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χι¬ 
λιοστά (119°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χι¬ 
λιοστά (26°/ 0 ο ) και συνορεύει : Ανατ. με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με διαμέρισμα 
(68) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. 

Τρίτος όροφος : Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, δώμα και διάδρομο προσπε- 
λάσεως και τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) και εβδομήντα 
δύο (72) ακραία και εβδομήντα ένα(71) μεσαίο, διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/8-37 σχέδιο κατόψεως 
του Γ' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. Γ1219/Α/5/10.10.78 πο- 
λεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 


Γο υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 
45 % (68,45) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 96% (82,96) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
δύο και 96% (82,96), ψήφους σαράντα δύο (42) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα πέντε 
χιλιοστά (75°/οο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (71) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθ. χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα και 
75% (70.75) τετρ. μετρ, και μικτό εμβαδό ογδόντα πέντε 
και 75% (85,75) τετ. μετ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία δεκ. χιλ. 
(43°/οοο) του αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα τέσσερα και 
84% (84,84) ψόφους σαράντα τρεις (43) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα οκτώ χιλ. 
(78 % 0 ) ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλ. (10 4°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά (21°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κλι¬ 
μακοστάσιο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (72) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας, Νότ. Με το 
διαμέρισμα (70) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα ο- 
κτο> και 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν επτά και 05 % (107,05) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τέσσερα δεκ. χιλ. (54°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πέντε και 91% (Γ05,91) φήρους πενήντα τέσ¬ 
σερις (54) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα επτά χιλιοστά (97ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (129ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εί¬ 
κοσι έξι χιλιοστά (26ο/οο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με το διαμέρισμα 
(71) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5) 

Υπ’ αριθμ. πέντε (5) Πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. πέντε (5) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. πέντε(5) στοίχο, τύπου 4050 αποτελείται από το Υπό¬ 
γειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

Υπόγειο : Το υπόγειο αποτελείται από το Λεβητοστάσιο 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28-1 σχέδιο κατόψεως του 
Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Λ/5/10.10.78 πολεοδο- 
μικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα έξη 
(76) ακραία και τα εβδομήντα τέσσερα (74) και εβδομήντα 
πέντε (75) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α- 
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ριθμ. Α/δ-37 σχέδιο κατόψεως Ισογείου και στο υπ’ αριθμ. 
11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
?^οιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν έξη και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53%οο) που αντιστοιχούν σε μ,έτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρεις (53) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40%ο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζοδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το ισόγειο διαμέρισμα (74) του ιδίου στοίχου 
και πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζοδρομο και με κοινόχρηστο διάδρομο. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζοδρομο. 

I ο υπ’ αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξη και 32 % (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
δύο και 29% (92,29) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα ένα και 31 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινόχρηστων εξήντα τρία 
χιλιοστά (63% 0 ) ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά (21 °/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε χιλιοστά (35 υ / 00 ) 
και συνορεύει : Αν. με το ισόγειο διαμέρισμα (73) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (75) 
του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
κλιμακοστάσιο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζοδρομο. 

Γο υπ’ αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 
88 % (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 
53% (61,53) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. 
(31°/οοο)που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εξήντα και 87% 
(60,87 ), ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ), ανελ¬ 
κυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά (14°/ 00 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 00 ) και συνορεύει : 

Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (74) του ιδίου στοίχου και 
πολ/κίας. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (76) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο, και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζοδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα έξη (76) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα ο- 
κτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν- 
εκατόν έξη και 81% (106,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και 67% (105,67), ψήφους πενήντα τρεις 
(53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδο¬ 
μήντα τρία χιλιοστά (73°/οο) ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χι¬ 
λιοστά (24%ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά 
(40°/ Ο ο) και συνορεύει : Ανατ. με το ισόγειο διαμέρισμ.α (75) 
του ίδιου στοίχου και πολ/κίας Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζοδρομο. Βόρ. Με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. με κοι- 


νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό- 
δρομο. 

Πρώτος Όροφος : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, και διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) και ογ¬ 
δόντα (80) ακραία και τα εβδομ.ήντα οκτώ (78) και εβδο¬ 
μήντα εννέα (79) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/8-37 σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ 
αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα κοι μικτό εμβαδόν 
εκατόν έξη και 81 % (106,81 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, πενήντα 
τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα- 
γωνικά εκατόν πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα 
τρεις (53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο), ανελκυστήρα ογδόντα ένα 
χιλιοστά (81°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιο¬ 
στά (40°/ Ο ο ) και συνορεύει : 

Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζοδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (78) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και πολ/κίας και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζοδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξη και 32 % (76,32) τετρ. μέτρα και μ.ικτό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα δύο και 29% (92,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδ/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
ένα και 81 % (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό 
συμμ,ετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63°/ 00 ) ανελκυστήρα εβδομήντα χιλιοστά (70°/ Ο ο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε χιλιοστά (35°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (77) του Α' ορόφου του ί¬ 
διου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (79) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοινό- 
κτητο πεζοδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με κλιμακοστάσιο. Νότ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζοδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 
88 % (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα 
και 53 % (61,53) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. 
(31°/ Ο οο)που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εξήντα και 87% 
(60, 87), ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο) ανελ¬ 
κυστήρα σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (78) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/ 
κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (80) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζοδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 
32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξη 
και 81 % (106,81) τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και 67 % (105,67) ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσο- 
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στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 00 ) ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με το διαμέ¬ 
ρισμα (79) του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Δεύτερος Όροφος : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπε- 
λάσειυς και τα υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα τέσ¬ 
σερα (84) ακραία και τα ογδόντα δύο (82) και ογδόντα τρία 
(83) μεσαία διαμερίσματα του φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/ 
8-37 σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 
11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 

ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, απατελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα ο¬ 
κτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκα¬ 
τόν έξη και 81 % (106,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. 
χιλ. (53°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν πέντε και 67% (105,67), ψήφους πενήντα τρεις (53) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιίαοστά 
(89 ·>/ οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/ Ο ο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. με το διαμέρισμα (82) 
του β' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας και με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με 
κοινοκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Γο υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη 
και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
δύο και 29 % (92,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46%οο)που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά και ενε¬ 
νήντα ένα και 31% (91,31) ψήφους σαράντα έξη (46) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία 
χιλιοστά (63°/ 0 ο) ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε χιλιοστά 
(35°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (81) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (83) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. Νότ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 
88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα 
και 53% (61,53) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. 
(31°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέττα τετραγωνικά εξήντα 
και 87% (60,87), ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά 
(41°/οο) ανελκυστήρα πενήντα ένα χιλιοστά (51%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) και συνο¬ 
ρεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (82) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (84) του Β' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας Βόρ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό μ.ε κοινόκτητο οικόπεδο και με κλι¬ 
μακοστάσιο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 


Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα-δαρό εμβαδόν ογδόντα ο¬ 
κτώ και 32% (88,32) τ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν έξι 
και 81 % (106,81) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/ οοο) αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγο)νιχα εχατον 7τε- 
ντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρεις (53) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χι¬ 
λιοστά (73%ο) ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά (89°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/ Ο ο) και συ¬ 
νορεύει : Αν. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με το διαμέρι¬ 
σμα (83) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομ.ο. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Τρίτος Όροφος. Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, δώμα και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) και ογ¬ 
δόντα οκτώ (88) ακραία και ογδόντα έξη (86) και ογδόντα 
επτά (87) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α- 
ριθμ. Α/δ-26 σχέδιο κατόψεως του Γ' ορόφου και στο υπ’ 
αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν έξη και 81 % (106,81 ) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου εττί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τρία δεκ. χιλ. (53%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρεις 
(53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβ¬ 
δομήντα τρία χιλιοστά (73 °/ 00 ) , ανελκυστήρα ενενήντα επτά 
χιλιοστά (97 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά 
(40°/οο) και συνορεύει. 

Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Δυτ. μ.ε το διαμέρισμα (86) του Γ' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα έξη (86) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν, εβδομήντα έξη και 
32% (76,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
δύο και 29% (92,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
ένα και 31% (91,31), ψήφους σαράντα έξη (46) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63°/οο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε χιλιοστά (35°/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (85) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (87) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με κλιμακοστάσιο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % 
(50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα ένα και 53 % 
(61,53) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα ένα δεκ. χιλ. (31°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 87 % (60,87) 
ψήφους τριάντα ένα (31) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 00 ) ανελκυστήρα 
πενήντα έξη χιλιοστά (56°/ 0 ο) κ.αι κεντρικής θέρμανσης εί¬ 
κοσι τρία χιλιοστά (23°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το δια¬ 
μέρισμα (86) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δυτ. Με το διαμέρισμα (88) του Γ' ορόφου του ίδιου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. Νοτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Γο υπ’ αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελείται 
σπό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα ο¬ 
κτώ και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκα¬ 
τόν έξη και 81 % (106,81 ) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τρία δεκ. χιλ. (53°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν πέντε και 67 % (105,67), ψήφους πενήντα τρεις 
(53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβ¬ 
δομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 0 ο) ανελκυστήρα ενενήντα επτά 
χιλιοστά (97°/ 0 ο ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιο¬ 
στά (40%ο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (87) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξη (6) 

Υπ’ αριθμ. έξη (6) πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό έξη (6) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. έξη (6) στοίχο τύπου 8001 αποτελείται από το Υπό¬ 
γειο, Ισόγειο (πυλωτή) και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), 
τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ), πέμπτο (Ε), έκτο (Ζ), έβδομο (Η), 
και όγδοο (Θ) πάνω από το Ισόγειο (πυλωτή) ορόφους η 
περιγραφή των οποίο^ν έχει ως εξής : 

Υπόγειο : Γο Υπόγειο αποτελείται από το λεβητοστάσιο 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/25α/3.11.70 σχέδιο κατόψεως 
του Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πο- 
λεοδομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : (Πυλωτή) : Το Ισόγειο (πυλωτή) αποτελείται 
μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους δηλαδή, είσοδο, σκάλα 
και δύο (2) ανελκυστήρες που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/25α σχέδιο κατόψεοος του Ισογείου (πυλωτή) και στο 
υπ' αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο. 

Πρώτος Όροφος : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή σκάλα, 2 ανελκυστήρες και διάδρομο 
και τα υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89), ενενήντα (90), ενε¬ 
νήντα ένα (91) και ενενήντα δύο (92) ακραία διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του 
Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτελείται 
από τίρα (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/οο) ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοιν/στους 
χώρους. Δυτ. Με το διαμέρισμα (90) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους Βόρ. Με τα 
διαμερίσματα (90) και (92) του Α'ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) Μ2 και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72% (78,72) Μ2, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. 
(39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27°/ οο ) ανελκυστήρα είκοσι χιλιοστά (20%οο) και κε— 
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ντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27% 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (89) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στους χώρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (91) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα (89) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται, 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) Μ2 και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 
85% (101,85) Μ2, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου ουκοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. (51°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό και 77% 
(100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλ. (36°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλ. (26°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξη χιλ. (36°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το δια¬ 
μέρισμα (92) του Α ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι¬ 
νόχρηστους χώρους. Δυτικά : Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότ. Με τα διαμερίσματα 

(90) και (92) του Α ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρσμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) Μ2 και μικτό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
και 72% (78,72) Μ2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά 
(27% οο) ανελκυστήρα είκοσι χιλιοστά(20°/ Ο ο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα (9ΐ) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με το διαμέρισμα 

(91) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το 
διαμέρισμα (89) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δεύτερος Όροφος : Ο Β' όροχος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή σκάλα, δύο ανελκυστήρες και 
διάδρομο, και τα υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93), ενενήντα 
τέσσερα (94), ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξη (96) 
ακραία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/ 
Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως 
εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51% οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατό και 
77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36° /οο) ανελκυστήρα είκοσι εννέα χιλιοστά (29% 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χλιοστά (36% 00 ) και συ¬ 
νορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινόχρη¬ 
στους χώρους Δυτ. Με το διαμέρισμα (94) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρ. Με 
τα διαμερίσματα (94) και (96) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Ίο υπ’ αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα αποτε- 
λ.είται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39% 0 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα μετρα- 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα 
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εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) ανελκυστήρα είκοσι 
δύο χιλιοστά (22°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με το διαμέρισμα (93) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στους χώρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. με το δια¬ 
μέρισμα (95) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι¬ 
νόχρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα (93) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 00 ) ανελκυσ;ήρα είκοσι εννέα χιλιοστά (29 0 / 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (96) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. 
με τα διαμερίσματα (94) και (96) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’αριθμ. ενενήντα έξη (96) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτο') και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. 
χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά 
χιλιοστά (27°/ 0 ο) ανελκυστήρα είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοι¬ 
νόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινοχρήστους χώρους και με 
το διαμέρισμα (95) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. 
με το διαμέρισμα (95) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο πεζόδρομο Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με 
το διαμέρισμα (93) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Τρίτος Όροφος : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή, διάδρομο, σκάλα και δύο ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ’ αριθμ. ενενήντα επτά (97), ενενήντα οκτώ 
(98), ενενήντα εννέα (99) και εκατό (100) ακραία διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως 
του Γ' ορόφου και στο υπ’αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεο- 
δομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητ. χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά (32°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36% 0 ) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοι¬ 
νόχρηστους χώρους. Δυτ. Με το διαμέρισμα(98) του Γ'ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρ. Με τα 
διαμερίσματα (98) και (100) του Γ' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το υπ’αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. 
χιλ. (39%οο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 


μήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτι 
χιλ. (27%ο) ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλ. (24%ο) κα 
κεντρ. θέρμ. είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (97) του Ε' ορόφου του ιδίοι 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ.Με κοινόχρηστους 
χώρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Με το διαμέρισμο 
(99) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστου* 
χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα (97) του Γ' ορόφου τοι 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αρι·ί>. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα· πέ¬ 
ντε κα: 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα· ένα δεκ. χιλ, 
(51ο/οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εικατό και 
77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξι χιλιοστό 
(360ο/οο), ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά (32ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξι χιλ. (36ο,/οο) και συνο¬ 
ρεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα. (100) του Γ' ορόφου του ιδίοι 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινοκτητι 
οικόπεδο Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με τα δια 
μερίσματα (98) και (100) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχοι 
και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα απετελείται απι 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε κα 
85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντι 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδ/σίας ε< 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπ. τριάντα εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 000 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτί 
και88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστι 
(27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/ 00 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλ. (27°/ 00 ) και συνο 
ρεύει : Αν. με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινόχρηστ 
χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμ: 
(99) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με το δια 
μέρισμα (99) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι 
νόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόχρηστους χώρους και μ 
το διαμέρεσμα (97) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Τέταρτος Όροφος : Ο τέτατοος όροφος περιλαμβάνε 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή, διάδρομο, σκάλα, και δύο α 
νελκυστήρες και τα υπ’αριθμ. εκατόν ένα (101), εκατόν δύι 
(102), εκατόν τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) ακραίι 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό 
ψεως του Δ' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.7! 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, αποτελείτα 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπού 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντ 
και 19% (85,19) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατό 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησία 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δέκ. χιλ 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατ 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ 
μτοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστι 
(36%ο) ανελκυστήρα τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34) κα 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) κα 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινόχρηστ 
χώρο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (102) του Δ' ορόφου το 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρ. Με τι 
διαμερίσματα (102) και (104) του Δ'ορόφου του ιδίου στοίχο 
και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζό 
δρομο. 

Το υπ’ αριθ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα, αποτελείται απ 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε κα 
85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντ 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησία 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ 
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χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα 
(39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά 
(26% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και συνορεύει: Ανατ. με το διαμέρισμα (101) 
του Δ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους. Δυτ. Με κοινόχρηστους χοίρους και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (103) του Δ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

. Νότ. Με το διαμέρισμα (101) του Δ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τρ'ία (103) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
51°/ 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό και 
77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστου τριάντα έξη χιλιοστά (36%ο) 
ανελκυστήρα τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34°/ 0 ο) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/οο) και συ¬ 
νορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (104) του Δ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους, Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. 
Με τα διαμερίσματα (102) και (104) του Δ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (31°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι έξη 
χιλιοστά (26°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά 
χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα (103) του Δ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βορ. Με το διαμέρισμα (103) του Δ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με 
κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα (101) του Δ 
ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Πέμπτος Όροφος : Ο πέμπτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο σκάλα και δύο ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ' αριθμ. εκατόν πέντε (105), εκατόν έξη 
(106) εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτο') (108) ακραία 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό- 
ψεως του Ε' ορόφου και στο αριθ. 11219/Α/5/10.10.78 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν, ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρε. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85 % (101,85) τετρ. μ.έτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
51°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/, )0 ), ανελκυστήρα τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 00 ) και 
κεντρικής Οέρμ.ανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινόχρηστο 
χώρο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (106) του ΕΌρόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρ. Με τα δια¬ 
μερίσματα (106) και (108) του Ε' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόχρηστους χοίρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 


Το υπ' αριθμ. εκατόν έξη (106) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χοίρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. 
χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι οκτώ χιλιοστά 
(28°/ υ0 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (105) του Ε' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινό¬ 
χρηστους χώρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (107) του Ε' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα (105) του 
Ε' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κονόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρά εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(5'1°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36° Ιο») ανελκυστήρα τριάντα επτά χιλιοστά (37°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (108) του Ε' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο .πεζόδρομο Νότ. 
Με τα διαμερίσματα (106) και (108) του Ε' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κονόχρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε και 
85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα (δεκ. 
χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα 
(39) ποσοστό συμ,μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι οκτώ 
χιλιοστά (28°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά 
χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στους χώρους και με το διαμέρισμα (107) του Ε' ορόφου 
του ιδίου στοίχου Βόρ. Με το διαμέρισμα (107) του Ε' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους, με το διαμέρισμα (105) 
του Ε' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Έκτος Όροφος : Ο έκτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή διάδρομο, σκάλα και δύο ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ' αριθμ. εκατόν εννέα (109), εκατόν δέκα 
(110) εκατόν ένδεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) ακραία 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 χέδιο κατό- 
ψεως του Ζ' ορόφου και στο υπ' αριθμ. 11219/Α/5/10.10. 
1978 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία- (3) κύριο δοψάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19% (85,19) τετρ. μ.έτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντ έξη χιλιοστά 
(36°/οοο) ανελκυστήρα τριάντα εννέα χιλιοστά (39°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτηκτο πεζόδρομο και με 
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κοινόχρηστο χο>ρο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (Τ10) του Ζ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 
Βόρ. Με τα διαμερίσματα (110) και (112) του Ζ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με 
κονόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε και 
85 % (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72 % (78,72) τετρ. μέτρα.ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. 
(39 °Ι οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
επτά και 88 % (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά 
(27 °Ι οο) ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30 °/ 0 ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27 °/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν. Με το διαμέρισμα (109) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ.Με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Με το διαμέρισμα 
(111) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους 
χώρους. Νοτ. Με το διαμέρισμα (109) του Ζ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αοιθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα πέντε 
και 19 % (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα 
και 85 % (101,85), τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51 0 /οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77 % (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχές στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36 ο/ οο) ανελκυστήρα τριαντα εννεα χιλιοστά (ο9 ^/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 0 ο) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (112) του Ζ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με τα δια¬ 
μερίσματα (110) και 112) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85 % (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72 % (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ χιλ. 
(32°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα επτά και 88 % (77,88) ψήφους τριάντα εννέα (39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι ε¬ 
πτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρη¬ 
στο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέ¬ 
ρισμα (111) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (111) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους, με 
το διαμέρισμα (109) του Ζ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Έβδομος Όροφος. 0 έβδομος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή, διάδρομο, σκάλα και δύο ανελ¬ 
κυστήρες και τα υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) εκατόν 
δέκα τέσσερα (114) εκατόν δέκα πέντε (115) και εκατόν 
δέκα έξη (116) ακραία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Η' ορόφου και στο υπ’ α- 
ριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ο^ς εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19 % (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν ένα και 85 % (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (5'1 0 / 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατό και 77 % (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) 


ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έ¬ 
ξη χιλιοστά (36°/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα δύο χιλιοστά 
(42°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 0Ο ) και συνορεύει: Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με 
κοινόχρηστο χούρο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (114) του Η 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Βορ. 
Με τα διαμερίσματα (114) και (116) του Η' ορόφου του ι¬ 
δίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα, απο 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει ποσοστό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85 % (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα οκτώ και 72 % (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88 % (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) ανελκυστήρα τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (32°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27°/οο) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (113) του Η' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και μη κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στους χοίρους και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το δια¬ 
μέρισμα (115) του ΙΤ ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόχρηστους χώρους., 

Νοτ. Με το διαμέρισμα (113) του Η ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
δεκ. χιλ. (51°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατό και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιο¬ 
στά (36°/οο) ανελκυστήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 00 ) και 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (116) του Η' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
Νοτ. Με τα διαμερίσματα (114) και (116) του Η' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμι εκατόν δέκα έξη (116) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητ. χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. 
(39°/οοο) που αντιστοιχρύν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά (32°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά _ (27 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα 
(115) του Η' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με το δια¬ 
μέρισμα (115) του Η' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και 
με το διαμέρισμα (113) του Η' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Όγδοος Όροφο. : Ο όγδοος όροφος περιλαμβάνει, κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή διάδρομο, σκάλα, δύο ανελκυ¬ 
στήρες και δώμα και τα αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117), 
εκατόν δέκα οκτώ (118) εκατόν δέκα εννέα (119) 
και εκατόν είκοσι (120) ακραία διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ' αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Θ' ορόφου 
και στο υπ' αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα απε- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
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λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (5'1°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χλιο- 
στά (36°/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα πέντε χιλιοστά (45°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/οο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με 
φωταγωγό, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (118) 
του Θ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κλιμακοστάσιο 
με φωτογαγωγό και με εξώστη του διαμερίσματος (120) 
του Θ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικτό εμ.βαδόν 
εβδομήντα οκτού και 72% (78,72) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χλιοστά (27°/ 0 ο) ανελκυστήρα τριάντα τέσσερα 
χιλιοστά (34 % 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά 
χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
του Θ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους, 
ρους. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρ. Με το διαμέρισα (119) του Θ'Υρόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Νότ. Με το διαμέρισμα (117) του Θ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πεντήντα ένα δέκ. χιλ. 
51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36° Iοο ) ανελκυστήρα σαραντα πεντε χιλιοστά (4ο°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) 
και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (120) του Θ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με το δια¬ 
μέρισμα (118) και (120) του Θ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κυζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε και 
85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτο') και 72% (78,72) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. 
χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα εννέα 
(39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα τριάντο τέσσερα χιλιο¬ 
στά (34°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/ 0 ο) και συνορεύει : Α,νατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με κοινόχρηστο χώρο, Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους 
και με διαμέρισμα (119) του Θ'ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα (119) του Θ'ορόφου, του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότ. : Με κοινόχρηστους 
χώρους, και με το διαμέρισμα (117) του Θ' ορόφου ιδίου 
στοίχου. 

Στοίχος επτά (7) 

Τπ' αριθμ. επτά (7) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμό επτά (7) που ανήκει στο 


υπ’ αριθμ. επτά (7) στοίχο τύπου 8001 αποτελείται από 
το Υπόγειο. Ισόγειο (Πυλωτή), και τους Πρώτο (Α), 
Δεύτερο (Β), Τρίτο (Γ), Τέταρτο (Δ), Πέμπτο (Ε), Έκτο 
(Ζ), Έβδομο (Η ) και Όδγοο (Θ) πάνω από το ισόγειο 
(Πυλωτή) ορόφους η περιγραφή των οποίων έχει ο/ς εξής : 

Υπόγειο : Το υπόγειο αποτελείται από το Λεβητοστάσιο 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/25α/3.11.70 σχέδιο κατόψεως 
του Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11-219/Α/5/10.10.78 
πολεοδομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : (Πυλωτή :) Το Ισόγειο (Πυλωτή) αποτελείται 
μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή είσοδο, σκάλα, 
και δύο ανελκυστήρες που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/25α 
σχέδιο κατόψεως του Ισογείου (Πυλωτή) και στο υπ' αριθμ. 
11 219/Α/5/10. 10.78 πολεοδομικό σχέδιο. 

I Ιρώτος Όροφος : Ο Α' όροφος περιλαβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και δύο ανελκυστήρες 
και τα υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) εκατόν είκοσι 
δύο(122), εκατόν είκοσι τρία(123) και εκατόν είκοσι τέσσερα 
(124) ακραία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Λ/1 
σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/ 
10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ιος εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα 
δεκ. χιλ. (51 Η / 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιο¬ 
στά (36°/οο ) ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο)κ.αι 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Δυτ. Με το διαμέρισμα 122 του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους. 

Βόρ. Με τα διαμερίσματα 122 και 124 του Α' αρόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστους χώρους, Νότ. Με κοινό- 
κτηκτο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια διυμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/( 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,78) ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27 °/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι χιλιοστά 
(20% οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 121 του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με φωτα¬ 
γωγό. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κλιμακο¬ 
στάσιο με φωταγωγό και με εξώστη του διαμερίσματος 
123 του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου Νοτ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρ, και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα 
(51 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό και 
77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου/ τριάντα έξη χιλιοστά 
(36% οο) ανελκυστήρα, είκοσι εξη χιλιοστά ( 26 %οο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36% 0 ο) και 
συνορεύει : Ανατολ. Με το διαμέρισμα (124) του Α' ορόφου 
και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτικά : Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο πεζόδρομο Νότια : Με τα 
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διαμερίσματα (122) και (124) του Α' ορόφου και με 
κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικού χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρά, μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι χιλιοστά 
(20°/ οο) κ.αι κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27 ο/ οο ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και 
με το διαμέρισμα(ΐ23) του Α'ορόφου. Βόρ. Με το διαμέρισμα 
(123) του Α' ορόφου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. 
Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα (121) του 
Α' ορόφου. 

Δεύτερος Όροφος : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και 2 ανελκυστήρες 
και τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125), εκατόν είκοσι 
έξη (126), εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ 
(128) ακραία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/1 σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ.11219/ 
Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και πεοιγράφονται ως 
εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 'εμβαδό ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/οο), ανελκυστήρα είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29 °/ οο ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ οο ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κοινόχρηστο χο>ρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και 
με το διαμέρισμα (126) του ΒΌρόφου. Βόρ. Με τα διαμε¬ 
ρίσματα 126 και 128 του Β' ορόφου και με κοινόχρηστους 
χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι έξη (126) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό κσι 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27%οο), ανελκυστήρα είκοσι δύο 
χιλιοστά (22°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά 
χιλιοστά (27ο/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(125) του Β' κορόφου και με κοινόχρηστους χιορους. Δυτ. 
Με κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα 127 του Β' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα 125 του Β' ορόφου 
και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα αποτε- 
λεύται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα δεκ. χιλ. 
(51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό 
και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι εννέα χιλιοστά (29 °/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36 ο / 00 ) 


και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα 128 του Β' ορόφου 
και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Βόρ. Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Νότ. Με τα δια¬ 
μερίσματα 126 και 128 του Β' ορόφου και με κοινόχρηστους 
χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα 
δεκ. χιλ. (39%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και 88(77,88) ψήφους τριάντα εννέα(39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι δύο χιλιοστά 
(22°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με κονόχρηστο χώρο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα 127 
του Β' ορόφου. Βόρ. Με το διαμέρισμα 127 του Β' ορόφου 
και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και με το διαμέρισμα 125 του Β' ορόφου. 

Τρ ίτος Όροφος : 0 τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα, και 2 ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129), εκατόν 
τριάντα (130), εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα 
δύο (132) ακραία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Γ' ορόφου και στο υπ' 
αριθμ. 11219/Α/5/10/Ί0/78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα πέντε και 19% (85,19) τετραγων μέτρα και μικτό 
εμβαδό εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ Ο οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά 
(32°/ οο ) χοίΐ Χϋ.ν'τρο^’/ΐζ θέρμανσης τρ&ανχα έζη ^μΧί»οσχα 
(3 6°/ οο ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους, 
και με το διαμέρισμα (130) του Γ' ορόφου Βόρ. Με τα δια¬ 
μερίσματα 130 και 132 του Γ' ορόφου και με κοινόχρηστους 
χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα, αποτε- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. / (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39). ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι 
τέσσερα, χιλιοστά (24°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμ/σμα 
(429) του Γ' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους: Δυτ. Με 
κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. 
Με το διαμέρισμα 131 του Γ' ορόφου και με κοινόχρηστους 
χώρους. Νότ. Με το διαμ/σμ,α του Γ' ορόφου και με κοινό - 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόν¬ 
τα πέντε και 19%(85,19) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετραγων. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικοί εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
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έξη χιλιοστά (36°/οο) ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά 
(32°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 132 του Γ' 
ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. .Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με τα 
διαμερίσματα 130 και 132 του Γ' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα, 
απετελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85%(65,85) τετραγιον. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (38°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77, 88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα 
χιλιοστά (24°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά 
χιλιοστά (27°/ 0 ο ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα 131 του Γ' ορόφου. Βόρ. 
Με το διαμέρισμ,α 131 του Γ' ορόφου και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το δια¬ 
μέρισμα 129 του Γ' ορόφου. 

Τέταρτος Όροφος : Ο τέταρτος όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και 2 
ανελκυστήρες και τα υπ' αριθ. εκατόν τριάντα τρία (133), 
εκατόν τριάντα τέσσερα (134), εκατόν τριάντα πέντε 
(135) και εκατόν τριάντα έξη (136) ακραία διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Δ' 
ορόφου και στο υπ'αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομ.ικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόν¬ 
τα πέντε και 19% (85,19 ) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα 
(51), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο), ανελκυστήρα τριάντα τέσσερα 
χιλιοστά (34%ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλι¬ 
οστά (36°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους 
και με το διαμέρισμα 134 του Δ' ορόφου. Βόρ. Με τα δια¬ 
μερίσματα 134 και 136 του Δ' ορόφου και με κοινόχρηστους 
χώρους. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δοψάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εξήντα πέντε και 85% (65,85) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), 
ψήφους, τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο), ανελκυστήρα 
είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέ¬ 
ρισμα 133 του Δ' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. 
Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα 135 του Δ' ορόφου και με κοινόχρη¬ 
στους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα 133 του Δ' ορόφου 
και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμ,έρισμα 
αποτελείαι από τρία (3) κύρια δωμάτια, κοιζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 


πενήντα ένα δεκ. χιλ. (51°/οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγιονικά εκατόν και 77% (100,77) ψήφους πενήντα 
ένα (51 ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα έξη χιλιοστά (36°/οο), ανελκυστήρα τριάντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (34%ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
136 του Δ' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με τα διαμερίσματα 134 και 136 του Δ' ορόφου και 
με κοινοχρήστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα έξη (136) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88) ψήφους τριάντα 
εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι έξη 
χιλιοστά(26%ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους 
και με το διαμέρισμα 135 του Δ' ορόφου. Βόρ. Με το δια¬ 
μέρισμα 135 του Δ' ορόφου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους με το διαμέρισμα 133 του 
Δ' ορόφου. 

Πέμπτος Όροφος : Ο πέμπτος όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και 2 
ανελκυστήρες και τα υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137), 
εκατόν τριάντα οκτώ (138), εκατόν τριάντα εννέα (139) 
και εκατόν σαράντα (140) ακραία διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ' αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Ε' ορόφου 
και στο υπ' αριθμ. 11219/Α/5/101.0.78 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν έναν και 85% (101,85 ) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα ένα δεκ. χιλ. (51°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατό και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα 
(51), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα επτά 
χιλιοστά (37%ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη 
χιλιοστά (36°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα 138/του Ε' ορόφου. Βόρ. Με 
τα διαμερίσματα 138 και 140 του Ε' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εξήντα πέντε και 85% (85,85) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), 
ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) ανελκυστήρα 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (28 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το 
διαμέρισμα 137 του Ε' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. 
Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα 139 του Ε' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα 137 του Ε 
ορόφου και με κοινόκτητο π3ζόδρομο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 



4256 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ογδόντα πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα- 
γωνικά εκατό και 77% (100,77) ψήφους πενήντα ένα (51), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/οο)· ανελκυστήρα τριάντα επτά χιλιοστά 
(37% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (140) του Ε' ορόφου 
και με κοινόχρηστους χώρους. Λυτ.Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με τα διαμερίσματα 
(138) και (140) του Ε' ορόφου και με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή- 
στων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι 
οκτώ χιλιοστά (28°/ 0 ο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα 139 του Ε' ορόφου. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα 139 του Ε' ορόφου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα 137 
του Ε' ορόφου. 

Έκτος Όροφος: Ο έκτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και 2 ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141), εκατόν 
σαράντα δύο (142), εκατόν σαράντα τρία (143), και εκατόν 
σαράντα τέσσερα (144) ακραία διαμερίσματα που φαίνοντα 
στο υπ’ αριθμ. Λ/1 σχέδιο κατόψεως του Ζ' ορόφου και στο 
υπ’ αριθμ.Τ1219/Α/5/10.10/68 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ.. εκατόν σαράντα ένα ( 141 ) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα ένα δέκ. χιλ. (51%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα 
(51), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνης κοινοχρήστων 
τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα εννέα 
χιλιοστά (39°/ 0 ο ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη 
χιλιοστά (36°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα (142) του Ζ' ορόφου. Βόρ. 
Με τα διαμερίσματα (142) και (144) του Ζ' ορόφου και με 
κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δο^μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέ¬ 
ντε και 8δ % (65,85) τετραγ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εν¬ 
νέα δεκ. χιλ. (39°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 88 % (77,88), ψήφους τριάντα εν- 
.νέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο), ανελκυστήρα τριάντα χιλιο¬ 
στά (30%ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/ 00 ) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα 141 του Ζ' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα 14ο του Ζ' 
ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (141) του Ζ' ορόφου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 


Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν ένα και 85% (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα έν’α 
δεκ. χιλ.(5!°/ουο) που αντιστοιχούν σε μέτρα, τετραγωνικά ε¬ 
κατό και 77 % (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), _ ποσο¬ 
στό συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη 
χιλιοστά (36°/ 0 ο), ανελκυστήρα τριάντα εννέα χιλιοστά 
(39°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά και 
συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (144) του Ζ' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. 

Δυτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νότ. Με τα διαμερίσματα (142) και (144) του Ζ' 
ορόφου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85% (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα οκτώ και 72 % (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εν¬ 
νέα δεκ. χιλ. (39%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα εν¬ 
νέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εί¬ 
κοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα χιλιο¬ 
στά (30°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και με το διαμέρισμα (143) του Ζ' ορόφου. Βόρ. Με 
το διαμέρισμα (143) του Ζ' ορόφου και με κοινόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέ¬ 
ρισμα (141) του Ζ' ορόφου. 

Έβδομος Όροφος : Ο έβδομος όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή διάδρομο, σκάλα και 2 ανελκυ¬ 
στήρες και τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145), εκα¬ 
τόν σαράντα έξη (146), εκατόν σαράντα επτά (147) και ε¬ 
κατόν σαράντα οκτώ (148) ακραία διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Η' ορόφου 
και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα πέντε και 19% (85,19) τετραγ. μέτρα κοι μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 85% (101,85) τετ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα ένα δεκ. χιλ. (51°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατό και 77 % (100,77), ψήφους πενήντα ένα 
(51), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τρι¬ 
άντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο), ανελκυστήρα σαράντα δύο χι- 
χιοστά (42°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλ. 
(36%ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και με 
κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το 
διαμέρισμα 146 του Η' ορόφου Βόρ. Με τα διαμερίσματα 
146 και 148 του Η' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα έξη (146) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πέντε και 85 % (65,85) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 88 % (77,88), ψήφους τριάντα εν¬ 
νέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων, 
είκοσι επτά χιλιοστά (27 0 / οο ), ανελκυστήρα τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (32 υ Ιικ>) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (145) 
του Η' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. Με κοι- 
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'/οχρηστους χωρορς και με κοινοκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με 
το διαμέρισμα 14/ του 11 οροφου και με κοινόχρηστους μω¬ 
ρούς. Νότ. Με το διαμέρισμα 145 του ΤΤ ορόφου και με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. _ 

I ο υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα επτά(Ί47) διαμέρισμα, απο- 
τελειται απο τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα πεντε και 19% (85,19) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν ενα και 85 % (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησιας εξ αδιαίρετου επι του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα που^αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατό και 77 % 
(100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά (36%ο), 
ανελκυστήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36%ο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα 148 του 11/ ορόφου και με κοινό- 
'/.Ρηστους χώρους. Δυτ. με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με 
κοινοκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με τα διααεοίσαατα 146 και 
148 του Η' ορόφου. 

Ιο υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα, 
αποτελειται απο δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
πεντε και 85% (65,85) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα οκτώ και 72% (78,72) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστο συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριαντα εννέα δεκ. χιλ. (39°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβμομήντα επτά και 88% (77,88), ψή¬ 
φους τριαντα εννεα (39), ποσοστό συμ,μετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο), ανελκυστήρα 
τριαντα δύο χιλιοστά (32°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο 
πεζόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρη¬ 
στους χώρους και με το διαμέρισμα 147 του Η' ορόφου. Βόρ. 
Με το διαμέρισμα 14/ του Η’ ορόφου και με κοινόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέ¬ 
ρισμα 145 του Η' ορόφου. 

Ογδοος Όροφος : Ο όγδοος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή, διάδρομο, σκάλα, 2 ανελκυστή¬ 
ρες και Δώμα και τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149), 
εκατόν πενήντα (150), εκατόν πενήντα ένα (151) και εκα¬ 
τόν πενήντα δύο (152) ακραία διαμερίσματα που .φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως του Θ' ορόφου και στο 
υπ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα, 
αποτελειται απο τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα πέντε και 19 % (85,19) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα και 85 % (101,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
ένα δεκ. χιλ. (51°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και 77 % (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έ- 
ξη χιλιοστά (36°/ 0 ο), ανελκυστήρα σαράντα πέντε χιλιοστά 
(45°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
(36°/ 00 ) και συνορεύει : 

Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο, και με κοινόχρηστο χώρο, 
Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρισμα (150) 
του Θ' ορόφου. 

Βόρ. Με τα διαμερίσματα 150 και 152 του Θ' ορόφου και 
με κοινόχρηστους χώρους. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

. Ιο υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέντε 
και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εν¬ 
νέα δεκ. χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρά- 
γουνικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα 
εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα 


τέσσερα χιλιοστά (3ί°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
επτά χιλιοστά (27% ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(149) του Θ' ορόφου και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτ. 
Με κοινοχρήστους χώρους και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα (151) του Θ' ορόφου και με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Νότ. Με το διαμέρισμα (149) του Θ ορό¬ 
φου και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα απο- 
τελειται από τρία, (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
πέντε και 19% (85,19 τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν ενα και 85% (101,81 τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα ένα 
δεκ. χιλ. (51°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατό και 77% (100,77), ψήφους πενήντα ένα (51), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χι- 
χιοστά (36% 0 ), ανελκυστήρα σαράντα πέντε χιλιοστά 
(45°/οο ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά 
(ο6°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα εκατόν πε¬ 
νήντα δύο (152) του Θ' ορόφου και με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους. Δυτ. Με κοινοκτητο πεζοδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο 
πεζοδρομο. Νότ. Με τα διαμερίσματα (150) και (152) του 
Θ' ορόφου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα απο- 
τελειται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα πέ¬ 
ντε και 85% (65,85) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εμ- 
δομηντα οκτώ και 72% (78,72) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εν¬ 
νέα δεκ. χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα επτά και 88% (77,88), ψήφους τριάντα εν¬ 
νεα (ο9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα τέσ- 
τερα χιλιοστά (34°/ 00 ) και κεντρικής θέρμνανσης είκοσι ε- 
πτα χιλιοστά (2/°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πε- 
ςόδρομο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτ. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα 151 του Θ' ορόφου. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (151) του Θ' ορόφου και με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και με το διαμέρι¬ 
σμα (149) του Θ' ορόφου. 

Στοίχος Όγδοος (8) 

Υπ’ αριθμ. οκτώ (8) Πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμό οκτώ (8) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. οκτώ (8) στοίχο, τύπου 4050 αποτελειται από το Υπό¬ 
γειο, το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρί¬ 
το (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, η περιγραφή τουν ο- 
ποίων έχει ως εξής : 

Ιπόγειο : Το Υπόγειο αποτελειται από το Λεβητοστάσιο 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/28/2α/70 σχέδιο κατόψεως 
του Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο. 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθ. εκατόν πενήντα τρία (153), εκατόν πενήντα 
έξη (156), εκατόν εξήντα εννέα (169) και εκατόν εβδομήντα 
δύο (172) ακραία και εκατόν πενήντα τέσσερα (154), εκα¬ 
τόν πενήντα πέντε (155) εκατόν εβδομήντα (170) και εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα (171) μεσαία διαμερίσματα, που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. 41-2'1-32α-32 σχέδιο κατόψεως Ισο¬ 
γείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα επτά και 51 % (77,51) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα δύο και 10 % (92,10) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
έξη δεκ. χιλ. (46°/ οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα ένα και 12 % (91,12), ψήφους σαράντα έξη 
(46), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τοι- 
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άντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), ανελκυστήρα ένδεκα χιλιοστά 
(11°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά 
(33°/ 00 ) και συνορεύει. : 

Αν. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (154) της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα έξη και 32% (76,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 70 %(90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
πέντε δεκ. χιλ. (45%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα εννέα και 73% (89,73), ψήφους σαράντα 
πέντε (45) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 00 ), ανελκυστήρα ένδεκα 
χιλιοστά ('11°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χι¬ 
λιοστά (33% 0 ) και συνορεύει : 

Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα 153 της ίδιας πολ/κίας. 
Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 155 της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυ¬ 
τό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πε¬ 
νήντα και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα και 47 % (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. 
χιλ.. (30°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πε¬ 
νήντα εννέα και 83% (59,83), ψήφους τριάντα (30) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο χι¬ 
λιοστά (22°/ 00 ) , ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7°/οο) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 0 ο) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (154) της ίδιας πολ/ 
κίας. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (156) της ίδιας πολ/ 
κίας. Βότ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα έξη (156) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32 % (88,32 ) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 00 ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψή¬ 
φους πενήντα τρεις (53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων τριάντα επτά χιλιοστά (37%ο), ανελκυστήρα 
δέκα τρία χιλιοστά (13°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
επτά χιλιοστά (37 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (155) της ίδιας πολ/κίας και με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν τέσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τρία (53) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα τρία δεκ. χιλ. 
(53°/ 0 οο) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα τρία χιλιοστά (33 0 / 0Ο ), ανελκυστήρα ένδεκα χιλιο¬ 
στά (11°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιο¬ 
στά (33°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 


και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο, 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (170) της ίδιας πολ/κίας κα ιμε κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ.. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
47% (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 
83% (59,83), ψήφους τριάντα (30), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα ένδεκα χιλιοστά (Τ1 0 / 00 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33°/οο) και συνορεύει : Αν. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυ¬ 
τό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. 
Με το ισόγιεο διαμέρισμα (171 ) της ίδιας πολ/κίας. Νότ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (169) της ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα έξη και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα και 70% (90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
πέντε δεκ. χιλ. (45°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα εννέα και 73% (89,73), ψήφους σαράντα 
πέντε (45), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 0 ο), ανελκυστήρα επτά χι¬ 
λιοστά (7%ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (22°/ 00 ), και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο. Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (172) της ίδιας πολ/κίας. 
Νότ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (170) της ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους 
πενήντα τρία (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο), ανελκυστήρα 
δέκα τρία χιλιοστά ('13°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. Νότ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (171) της 
ίδιας πολ/κίας και με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Βρούτος Όροφος. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, και διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157), 
εκατόν εξήντα (160), εκατόν εβδομήντα τρία (173) και ε¬ 
κατόν εβδομήντα έξη (176) ακραία και εκατόν πενήντα ο¬ 
κτώ (158), εκατόν πενήντα εννέα (159), εκατόν εβδομήντα 
τέσσερα (174) και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μεσαία 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 41-21-32α-32 
σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/ 
10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής γ 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα, απο 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο. και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
επτά και 51 % (77,51) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα δύο και 10% (92,10) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
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κτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη 
δεκ. χιλ. (46°/ 0 οο) του αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα ένα και 12% (91,12) ψήφους σαράντα έξη (46), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα 
τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), ανελκυστήρα τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιο¬ 
στά (33°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (158) του Α' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξη και 82 % (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα και 70% (90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε δεκ. χιλ. 
(45°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
εννέα και 73% (89,73), ψήφους σαράντα πέντε (45), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία 
χιλιοστά (33ο/οο), ανελκυστήρα τριάντα έξι χιλ. (36ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλ. (33ο/οο) και συ¬ 
νορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (157) του Α' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (159) του Α' ορόφου 
της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Γο υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
47% (60,47) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκάκις χιλ. 
(30 °/οοο)που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σιενήντα εν¬ 
νέα και 83 %(59,83), ψήφους τριάντα(30) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο χιλιοστά (22 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24 °/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 00 )και συνορεύει : Αν. 
Με το διαμέρισμα (158) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
Δυτ. Με το διαμέρισμα (160) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/ 
κίας. Βόρ. με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία 
δεκ. χιλ. (53°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα τρεις 
(53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριά¬ 
ντα επτά χιλιοστά (37 °/ 00 ), ανελκυστήρα σαράντα δύο χι¬ 
λιοστά (42 °Ι οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χι¬ 
λιοστά (37 °/οο) και συνορεύει : Αν. με το διαμέρισμα (159) 
του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Δυτ. Μιε κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο και με κοινόκτητο οηοόπεδο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό μ.ε κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32 % (88, ,32) τετραγ. μέτρα, και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν τέσσερα και 96 % (104,96) τετρ. μέτρα, ποοο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα τρία δεκ. χιλ. (53 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα 
τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία 
χιλιοστά (33 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικό¬ 


πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτηταο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από το διάδρομο με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (174) του Α' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόχρηστο διά- 
δρονμο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρι¬ 
σμα ,αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα και 47% (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. 
(30 °/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
εννέα και 83 % (59,83) ψήφους τριάντα (30), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιοστά 
(33 °/οο), ανελκυστήρα τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/ 00 ) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (175) του Α' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. Νοτ. Με το διαμέρισμα (173) του Α'. ορόφου 
της ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα έξη και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα και 70% (90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
δεκ. χιλ. (45 °/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα εννέα και 73 % (89,73), ψήφους σαράντα πέντε (45), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο 
χιλιοστά (22 °/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά 
(22°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με Κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πιεζόδρομο. Δυτ. Με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο. .Βορ. Με το διαμέρισμα (176) του Α' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας. Νοτ. Με το διαμέρισμα (174) του Α' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξη (176) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δονμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τρία δεκ. χιλ. (53 °/ 0 <χ>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα τρεις 
(53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 °/οο), ανελκυστήρα σαράντα δύο 
χιλιοστά (42 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 °/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νοτ. Με το διαμέρισμα (175) του Α' ορόφου της 
ίδιας πολυκατοικίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή,κλιμακοστάσιο και διάδρομο προσ- 
πελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161),εκα¬ 
τόν εξήντα τέσσερα (164) , εκατόν εβδομήντα επτά (177) 
και εκατόν ογδόντα (180) ακραία και εκατόν εξήντα δύο 
(162), εκατόν εξήντα τρία (163), εκατόν εβδομήντα οκτώ 
(178) και εκατόν εβδομήντα εννέα (179) μεσαία διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 41-21-32α-32 σχέδιο 
κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/10.10. 
1978 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
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επτά και 61 % (77,51 ) τετραγωνικά μέτρα, και μικτό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα δύο και 10% (92.10) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα έξη δεκ. χιλ. (46 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα ένα και 12% (91,12), ψήφους σαράντα έξη 
(46), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλιοστά 
(40 %ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά 
(33 °Ι οο) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (162) του Β' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Με κοινο- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα-δαρό εμβαδόν εβδομήντα έ¬ 
ξι και 32% (76,32) τ.μ. και μικτό εμβαδόν, ενενήντα και 70% 
(90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε δεκ. χιλ. (45 °/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και 73 % 
(89,73) ψήφους σαράντα πέντε (45), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/οο) 
ανελκυστήρα σαράντα χιλιοστά (40°/ Ο ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (161) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Δυτ. 
Με το διαμ/σμα (163) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινο- 
κτητο οικόπεδο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δονμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα 
και 47 % (60,47) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30°/ Ο οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 
83% (59,83), ψήφους τριάντα (30), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο χιλιοστά (22°/οο)> 
ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ο 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. 
Με το διαμέρισμα (162) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
Δυτ. Με το διαμέρισμα (164) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/ 
κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα, 
αποτελ.είται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα τρία 3εκ. χιλ. (53%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα 
τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο) ανελκυστήρα σαράντα 
έξη χιλιοστά (46°/ο 0 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (37 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρι¬ 
σμα (163) του Β' ορόφου της ίδιας πολήκίας και με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με 
κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια , κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πενήντα 


τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στου τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 00 ) , ανελκυστήρα σαράντα 
χιλιοστά (40°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χι¬ 
λιοστά (33°/οο) και συνορεύει : 

Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από το διάδρομο με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (178) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Νότ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμ.άτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πε¬ 
νήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα και 47 % (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. 
(30°/οοο) που αντιστοιχούν σέ μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
εννέα και 83 % (59,83), ψήφους τριάντα (30), ποσοστό συμ- 
μετοχν/ς στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιο- 
στά (33°/οο), ανελκυστήρα σαράντα χιλιοστά (40°/ Ο ο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33°/οο) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και μετά από αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινοκτητο πε¬ 
ζόδρομο. 

Βόρ. Με το διαμέρισμα (179) του Β' ορόφου της ίδιας 
πολι/κί ας. 

Νότ. Με το διαμέρισμα (177) του Β' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα έξη και 32 % (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα και 70% (90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κρησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πε- 
ντε δεκ. χιλ. (45°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ογδόντα εννέα και 73 % (89,73), ψήφους σαράντα πέντε 
(45), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εί¬ 
κοσι δύο χιλιοστά (22°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιο¬ 
στά (27 0 / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά 
(22°/οο) και συνορεύει : 

Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με το δια¬ 
μέρισμα (180) του Β' ορόφου της ιδίας πολ/κίας. Νότ. Με 
το διαμέρισμα (178) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα αποτει 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
κατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84). ψήφους πα* 
νήντα τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα έξη χιλιοστά (46°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριά¬ 
ντα επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με το διαμέρισμα (179) του 
Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, δώμα και διά¬ 
δρομο προσπελάσεοις και τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα πέ- 
ντε(165), εκατόν εξήντα οκτώ (168), εκατόν ογδόντα ένα 
(181) και εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) ακραία και εκα¬ 
τόν εξήντα έξη (166), εκατόν εξήντα επτά (167), εκατόν ο¬ 
γδόντα δύο (182) και εκατόν οδόντα τρία (183) μεσαία δια- 
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μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 41 -21 -32α - 32 
σχέδιο κατόψεως του Γ' ορόφου και στο υπ’ αριθμ.. 112'19/Α/ 
5/10.10.78 πολεοδομ,ικό σχέδιο και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμ,α απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα&αρό εμβαδόν εβδομήντα 
επτά και 51% ( 717,51 ) τ.μ. και μικτό δεμβαδόν ενενήντα δύο 
και 10% (92,10) τετρ. μέτρα, ποσοστό σανιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξη δεκ. χιλ. 
(46°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
ένα και 12% (91,12), ψήφους σαράντα έξη (46), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία 
χιλιοστά (33°/ 0 οο), ανελκυστήρα σαράντα τέσσερα χιλιοσά 
(44ο/ οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά 
(33 ο/ οο) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (166) του Γ' ο¬ 
ρόφου της ίδιας πολ/κίας Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομ,ο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό- 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα έξη (166) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξη και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα και 70% (90,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
δεκ. χιλ. (45°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα εννέα και 73% (89,73), ψήφους σαράντα πέντε 

(45), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (33 0 /οο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλιο¬ 
στά (43°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιο¬ 
στά (33% 0 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (165) του 
Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (167) 
του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό- 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα και 88 % (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα και 47 % (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. 
(30°/ Ο οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
εννέα και 83 % (59,83), ψήφους τριάντα (30), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι δύο χιλιοστά 
(22°/αο), ανελκυστήρα είκοσι εννέα χιλιοστά (29°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (166) του Γ' ορόφου της ί¬ 
διας πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (168) του Γ' ορό¬ 
φου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο οικόπεδο Νότ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα οκτο') (168) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τέσσερα και 96 % (104,96) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τρία και 24 % (103,84), ψήφους πε¬ 
νήντα τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστου τριάντα επτά χιλιοστά (37°/ 00 ) , ανελκυστήρα πε¬ 
νήντα χιλιοστά (50°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (37°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(167) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και μ.ε κοινόχρηστο 
διάδρομο. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοι- 
νόχρηστο^διάδρομο^και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοι- 


νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογ¬ 
δόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγωνικά μέτρα, και μι¬ 
κτό εμβαδόν εκατόν τέσσερα και 96 % (104,96) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 00 ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 84 % (103,84), ψή¬ 
φους πενήντα τρεις (53), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), ανελκυστήρα 
σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44 0 / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (182) του 
Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88 % (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα και 
47 % (60,47) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δεκ. χιλ. (30°/ Ο οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και 
83 % (59,83), ψήφους τριάντα (30) , ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλιοστά (43°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο κσι μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο, και μετά από 
αυτό με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. 
Με το διαμέρισμα (183) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
Νότ. Με το διαμέρισμα (181) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/ 
κίας. 

Γο υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα, απα- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξη και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα και 70 % (90,70 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέ¬ 
ντε δεκ. χιλ.(45°/ 0 οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ογδόντα εννέα και 73% (89,73), ψήφους σαράντα πέ¬ 
ντε (45), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου 
είκοσι δύο χιλιοστά (22°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι εννέα χι¬ 
λιοστά (29°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (22ο/οο) και συνορεύει: Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο. Βόρ. Μίε το διαμέρισμα (184) του Γ' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας. Νότ. Με το διαμέρισμα (182) του Γ' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32 ) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν τέσσερα και 96% (104,96) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τρία δεκ. χιλ. (53°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και 84% (103,84), ψήφους πε¬ 
νήντα τρεις (53) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- 
χρήστων τριάντα επτά χιλιοστά (37°/οο), ανελκυστήρα πε¬ 
νήντα χιλιοστά (50°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν.|Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομ.ο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με το διαμέρισμα (183) του Γ' ορόφου 
της ίδιας πολ/κίας και με κοινόχρηστο διάδρομο. 
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ΣΤΟΙΧΟΣ (9ος) 

Υπ’ αριθμ. εννέα (9) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα (9) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. εννέα (9) στοίχο, τύπου 4011 αποτελείται από το 
Υπόγειο, το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και 
Τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής : 

Τ ΠΟΥΕΙΟ : Το Υπόγειο αποτελείται από τον υποστα¬ 
θμό του Λεβητοστασίου, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/ 
2β/18.12.70 σχέδιο κατόψεως του Υπογείου και στο υπ’ α- 
ριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 Πολεοδομικό σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χοί¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο (είσοδο και σκάλα) και τα υπ’ 
αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) και εκατόν ενενήντα τέσ¬ 
σερα (194) ακραία, και εκατόν ογδόντα έξη (186) και ε¬ 
κατόν ενενήντα τρία (193) μεσαία διαμερίσματα, που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως Ισογείου και 
στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν σαράντα 
οκτώ και 97 % τετραγ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν πενήντα 
έξη και 80 % (56,80) τετ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκ. χιλ. 
(28°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
έξη και 20% (56,20), ψήφους είκοσι οκτώ (28), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων, εκατόν ένα χιλιο- 
στά(10'1 ο /οο), ανελκυστήρα τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χιλιοστά(21°/ 00 )και συνορεύει: 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από^αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κοινόχρηστους^χώρους.^Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. (||’| 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα έξη (186) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετραγωνικά μέτρα, και μικτό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα έξη δεκ. χιλ. (36°/ 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (ΐ28°/ 00 ), ανελκυστήρα σαράντα 
επτά χιλιοστά (47°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εν¬ 
νέα χιλιοστά (29°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόχρηστους 
χώρους. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα (193) της πολ/κίας, Β'.Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα! 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα έξη δεκ. χιλ. (36°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινόχρηστων 
εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ Ο ο), ανελκυστήρα σαράντα επτά 
χιλιοστά (47°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (21°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(186) της πολ/κίας Α'. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους. 
Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 


τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
σαράντα οκτώ και 97 % (48,97) τετρ. μέτρα, και μικτό εμ¬ 
βαδόν πενήντα έξη και 80 % (56,80) τετρ. μέτρα, ποσο- 
στο συνιδιοκτησίας, εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι οκτώ δεκ. χιλ. (28°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα έξη και 20 % (56,20), ψήφους είκοσι 
οκτώ (28), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στου εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128°/ 00 ), ανελκυστήρα 
τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το ισό¬ 
γειο διαμέρισμα (193) της ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή, κλιμακοστάσιο και τα υπ’ α- 
ριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) και εκατόν ενενήντα έξη 
(196) ακραία και εκατόν ογδόντα οκτώ (188) και εκατόν 
ενενήντα πέντε (195) μ.εσαία διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/2Β σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο 
υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10 78 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα επτά δεκ. χιλ. (37°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), ψήφους 
τριάντα επτά (37), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (Ι29°/ 0 ο) , ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 ο / οο ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά (29 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(188) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα δύο και 60 % (62,60) τετ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη 
δεκ. χιλ. (36°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα έξη (36), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128°/ Ο ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ο¬ 
κτώ χιλ. (138°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα 
χιλιοστά (29 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (187 
του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο. 
Δυτ. Με το διαμ.έρισμα (195) του Α' ορόφου της Πολ/ 
κίας Β'. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξη δεκ. χιλ. (36°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα έξη 
(36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/ 00 ). ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα οκτού χιλιοστά (138°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης είκοσι εννέα χιλιοστά (29°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (188) του Α' ορόφου της πολ/κίας Α'. Δυτ. 
με το διάμέρισμα (196) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
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Ε°Ρ· Με κοινόκτητο οικοπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζοδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Ίο υπ αρ,ιθμ. εκατόν ενενήντα έξη (196) διαμέρισμα, απο- 
τελειται απο τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα, τρία και 67 % (73,67) τετ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησιας ες αδιαίρετου επι του όλου οικοπέδου τριάντα ε¬ 
πτά δεκ. χιλ. (37°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εψίόομηντα δυο και 89 % (/2,89), ψήφους τριάντα ε¬ 
πτά (37), ποσοστο συμμ,ετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαραντα χιλιοστά (140°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι 
ε;νεα χιλιοστά (.29°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμ.έ- 
ρισμα (195) ,του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίος. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο πεζοδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
κοινοκτητο πεζοδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

' ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι- 
νοχρηστους χώρους δηλαδή, κλιμακοστάσιο και τα υπ’ αριθμ. 
εκατόν ογδόντα εννέα (189). εκατόν ενενήντα οκτώ (198), α¬ 
κραία, και εκατόν ενενήντα (190) και εκατόν ενενήντα επτά 
(197) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/ 
2Β σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219 
Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα, 
αποτελειται απο τρία (3) κυρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
ξήντα τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα, και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστο συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα επτά δεκ. χιλ. (37°/ 00υ ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δυο και 89 % (72,89), ψήφους τρι¬ 
άντα επτά (ο/), ποσοστο συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/ 00 ) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154 0 / 0ο ) και κεν¬ 
τρικής θέρανσης είκοσι εννέα χιλιοστά(29°/ 00 ) και συνορεύει: 
Αν. Με κοινοκτητο οικοπεόο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζοδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (190) του Β' ο¬ 
ρόφου της ίδιας πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με κοι- 
νοκτητο οικοπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με 
κοινοκτητο οικοπεδο και μετά από αυτό μ.ε κοινόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα, απο- 
τελειται από τρία (3) κύρια διυμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δυο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβ¬ 
δομήντα δυο και 61 % (72,61 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησιας εξ αδιαίρετου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη 
δεκ. χιλ. (56 0 / 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα και 84 % (71,84)", ψήφους τριάντα έξη (36), 
ποσοστο συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (128°/οο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
δύο χιλιοστά (152°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εν¬ 
νέα χιλιοστά (29°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(189) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με κλιμακο¬ 
στάσιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (197) του Β' ορόφου της πολ/ 
κίας Β'. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυ¬ 
τό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα, 
αποτελειται από τρία (3) κύρια δ(ομάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησιας, εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
ες,η δεκ. χιλ. (36 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα και 84% (71,84), ψήφους τριάντα έξη 
(36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 


τόν, είκοσι εννεα χιλιοστά (129°/ ϋ0 ), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα δυο χιλιοστά (152°/ 0ϋ ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι εννέα χιλιοστά (29°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το δια¬ 
μέρισμα (190) του Β' ορόφου της πολ/κίας Α'. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα 198 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βορ. Με 
κοινοκτητο οικοπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. ΜΝοτ. Με 
κοινοκτητο οικοπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

I ο υπ αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα, 
αποτελειται από τρία (3) κτίρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους ,έχει καθαρό εμβαδόν εξή¬ 
ντα τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
επτά δεκ. χιλ. (37 °/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), ψήφους τριάντα επτά 
(37), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 °/οο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154 °/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι εννεα χιλιοστά (29 °/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το διαμέρισμα (197) του Β' ορόφου της 
πολ/κίας Β' του στοίχου 9. Δυτ. Με συνιδιόκτητο πεζόδρομο. 
Βορ. Με Συνιδιόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κλιμακοστάσιο 
και με συνιδιόκτητο οικόπεδο. 

Ί ΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και δώμα και τα 
υπ αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα(191) και διακόσια(200) α¬ 
κραία και εκατόν ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα εννέα 
(199) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/2Β σχέδιο κατόψεωε του Γ' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 
11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομ ικό σχέδιο και περιδράφονται 
ως εξής : 

1 ο υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα, αποτε- 
λειται από τρία (3) κύρια δίομάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία 
και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμ-βαδόν εβδομήντα 
τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σιας ες αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. 
χιλ. (37 °Ι οοο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα δύο και 89% (72,89), ψήφους τριάντα επτά (37), 
ποσοστο συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (129 °/οο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα 
οκτώ χιλ. (168 °Ι οο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα 
χιλ. (29 °/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα 192 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με 
κλιμακοστάσιο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό|με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα, 
αποτελειται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη 
δεκ. χιλιοστά (36°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτού χιλιοστά (128°/ 00 ), ανελκυστήρα εκα 
τόν εξήντα πέντε χιλιοστά ('165 0 / Ο ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι εννέα χιλιοστά (29°/οο) και συνορεύει : Αν. 
Με το διαμέρισμα (191) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας 
και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (199) του 
Γ' ορόφου της Πολ/κίας, Β' .Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

.! ο υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα 
αποτελειται οπό τρία (ο) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξή¬ 
ντα δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό συν- 
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ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξη δεκ. χιλ. (36 °( οοο) ττου αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγού- 
νικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα έξη 
(36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 °/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα πέντε χιλιοστά (165 ο / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι εννέα χιλιοστά (29°/ 0 ο) και συνορεύει : Α.ν. Με το 
διαμέρισμα 192 του Γ' ορόφου της πολ/κίας Α'. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα 200 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βορ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κο νόκτητο πε¬ 
ζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 7ωυτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία και 
52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα τρία 
και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. χιλ. 
(37 °Ι οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
δύο και 89 % (72,89) ψήφους τριάντα επτά (37) ,ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιοστά (128 °/οο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (168 °/ 0 ο) και κεντρικής θέρρμανσης είκοσι εννέα χιλιο¬ 
στά (29 °/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (199) 
του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας.. Δυτ. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 10ος 

Τπ’ αριθμ. δέκα (10) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

II Πολυκατοικία με αριθμό δέκα (10) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. δέκα (10) στοίχο, τύπου 4011 αποτελείται από 
το Υπόγειο, το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), Δεύτερο (13) 
και Τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής : 

ΥΠΟΓΕΙΟ : Το Υπόγειο αποτελείται από το Λεβητοστά¬ 
σιο που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/2β/1970 σχέδιο κατόψεως 
του Υπογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεο- 
δομικό σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο (είσοδο, σκάλα) και τα 
υπ’ αριθμ. διακόσια ένα (201), και διακόσια δέκα (210) ακ¬ 
ραία και διακόσια δύο (202) και διακόσια εννέα (209) μεσαία 
διαμερίσματα, που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2Β σχέδιο 
κατόψεως Ισογείου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα ,αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν σαράντα οκτώ 
και 97 % (48,97) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 34 % (58,34) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκ. χιλ. 
(29 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
επτά και 72 % (57,72) ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένα χιλιο¬ 
στά (101 °/οο), ανελκυστήρα τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 )και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κλιμακο¬ 
στάσιο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια διυμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο και 
60 % (62,60) τετραγ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 57 % (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά 
δεκ. χιλ. (37 °/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τρία και 78 % (73,78) ψήφους τριάντα επτά (37 ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 


οκτώ χιλιοστά (128 °/οο), ανελκυστήρα σαράντα επτά χιλιο¬ 
στά (47 °/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά 
(32"/οο) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με 
το ισόγειο διαμέρισμα (209) του ιδίου στοίχου της πολ/κίας 
Β'. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
νόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και 
μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο και 60% 
(62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 57 % (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. χιλ* 
(37 °/ 0 οο) ττου αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και 78 % (73,78) ψήφους τριάντα επτά (37), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλιοστά (128 °/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα επτά χιλιο¬ 
στά (47 °/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά 
(32°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα 202 
της πολ/κίας Α'.Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 210) της 
ίδιας πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν σαράντα οκτώ και 
97 % (48,97) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 34 % (58,34) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκ. χιλ. 
(29 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
επτά και 72 % (57,72), ψήφους είκοσι εννέα (29), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένα χιλιοστά 
(101 °Ι ου) ανελκυστήρα τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο 
Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομ.ο και μετά από αυτό με δρόμο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και τα υπ’ αριθμ. 
διακόσια τρία (203) και διακόσια δώδεκα (212) ακραία και 
διακόσια τέσσερα (204) και διακόσια ένδεκα (211) μεσαία 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2Β σχέδιο 
κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους ,έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία και 
53 % (63,53) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε και 68 % (75,68) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ.χιλ. 
(39 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 87 % (74,87), ψήφους τριάντα εννέα (39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι εννέα χιλιοστά (129 °/οο) ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο 
χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (204) 
του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με 
κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χούρους ,έχει καθαρό εμβαδόν, εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα τέσσερα και 57 % (74,57) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
επτά δεκ. χιλ. (37 "/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα τρία και 78 % (73,78), ψήφους τριάντα 
επτά (37), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
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εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128°/ 0 ο) ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (138°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το διαμέρισμα 203 του Α' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα 211 του Α' ορόφου 
της πολ/κίας Β'.Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότι Με κοινόκτητο πεζό- 
δρομο και μετά από αυτό μ.ε δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους ,έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο 
και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 57 % (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. 
χιλ. (37 °Ι οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα τρία και 78% (73,78), ψήφους τριάντα επτά (37), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 °/ 0 ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (138 °/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(204) του Α' ορόφου της πολ/κίας Α. ' Δυτ. με κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (212) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/ 
κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία 
και 53 % (63,53) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε και 68 % (75,68) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ,. 
(39 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
τέσσερα και 87 % (74,87) ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
εννέα χιλιοστά (129 °/ 00 ), ανεκλυστήρα εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140 °/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (211) 
του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεγο και μετά από αυτό με 
δρόμο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και τα υπ’ αριθμ. 
διακόσια πέντε (205) διακόσια δέκα τέσσερα (214) ακραία 
και διακόσια έξη (206) και διακόσια δέκα τρία (213) μεσαία 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2Β σχέδιο 
κατόψεως του Β' ορόφου και στο υπ’ αριθμ. 11219/Α/5/10. 
10.1978 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα αποτελείταί 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία και 
53% (63,53) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε και 68% (75,68) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλ.ου οικοπέδου τριάντα εννέα 
δέκα χιλ. (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τέσσερα και 87% (74,87) ψήφους τριάντα εννέα 
(39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129ο/οο) ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (Τ54ο/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης τριάντα δύο χιλιοστά (32ο/·οο) και συνορεύει: Αν. 
Με κοινόκτητο πεζόδρομο Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα 206 του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο και μετά 
από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’αριθμ. διακόσια έξη (206) διαμέρισμα, αποτελείταί 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρο και λοιπούς 
βοηθητικούς χούρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο και 
60% (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα τέσ¬ 


σερα και 57% (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δέκ. 
χιλ. (37ο/οοο) αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
τρία και 78% (73,78) ψήφους τριάντα επτά (37) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιοστά (128ο/οο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χιλιο¬ 
στά (152ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιο¬ 
στά (32ο/οο) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (205) του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοι¬ 
κίας. Δυτ. Με το διαμ.έρισμα 213 του Β ορόφου της πολυκα¬ 
τοικίας Β'. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο πεζόδρομο 
και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το αριθμ. διακόσια δεκατρία (213) διαμέρισμα, αποτελά¬ 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο 
και 60% (62,60) τετρ. μέτρα, και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 57% (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ό?κ>υ οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. 
χιλ. (37ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα τρία και 78% (73,78) ψήφους τριάντα επτά (37), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν πε¬ 
νήντα δύο χιλιοστά (152ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά (32ο/οο) ν.αι συνορεύει: Αν. Με το 
διαμέρισμα (206) του Β' ορόφου της πολ/κίας Β. Δυτ. Με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (214) της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας. Βόρ. Με κοινόκτητο οικδόπεδο και μετά απ(ό 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (ο) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καύ'αρό φβαΐδόν εξήντα τρία 
και 53 % ( 63 , 53 ) τετρ. μέτρα και μικτό εμ&αδόν εβδο¬ 
μήντα πέντε και 68% (75,68) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα 
δεκ.χιλ. (39ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τέσσερα και 87% (74,87) ψήφους τριάντα εννέα 
(39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι εννέα χιλιοστά (129ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (154ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά (32ο/οο) και συνορεύει: Αν. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το διαμέρισμα 213 του Β' ορόφου της ί¬ 
διας πολυκατοικίας. Δυτ. Μίε κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βορ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με δρόμο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και δώμα και τα 
αριθμ. διακόσια επτά (207) και διακόσια δέκα έξη (216) 
ακραία και διακόσια οκτώ (208) και διακόσια δέκα πέντε 
(215) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2Β 
σχέδιο κατόψεως του Γ' ορόφου και στο αριθμ. 112'19/Α/ 
5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα, αποτελείταί 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λ.οιπούς 
βοηθητιούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία και 
53% (63,53) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε και 68% τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ.χιλ. (39ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα 
και 87% (74,87) ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χι¬ 
λιοστά (129ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (168ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιο¬ 
στά (32ο/οο) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο πεζόδρο¬ 
μο. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (2(08) του 
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Γ' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας. Βόρ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκ.τητο πεζάδρομο. Νότ. Με 
κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το αριθμ. διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο και 60% 
(62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 57% (74,57) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δέκ. χιλ. 
(37ο/οοο), που αντιστοιχούν σε μ,έτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα τρία και 78% (73,78), ψήφους τριάντα επτά (37), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (Τ28ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα 
πέντε χιλιοστά (165ο/οο) και κεντρικής θέρμανση: ιμάντα 
δύο χιλιοστά (32ο/οο) και συνορεύει: Αν. Με κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (207) του Γ' ο,ρ.όφου της ίδιας 
πολ/κίας. Διυτ. Μιε το διαμέρισμα (215) του Γ' ορόφου της 
πολ/κίας Β'. Βόρ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόατητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινάκτητο πεζοδρό¬ 
μο και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα :ιέντε (215) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο και 60% 
(62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα τέσσερα 
και 57 % (74,57) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα επτά δεκ. χιλ. 
(37 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
τρία και 78 % (73,78), ψήφους τριάντα επτά (37) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιοστά (128 °/οο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα πέντε χι¬ 
λιοστά (165 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (32 °Ι οο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρεσμα (208) 
του Γ' ορόφου της πο?./κίας Λ'. Δυτ. Με το διαμέρισμα (216) 
του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινάκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινάκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με 
κοινάκτητο πεζόδρομο και μετά από αυτό με δρόμο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα έξη (216) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα τρία 
και 53 % (63,53) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
πέντε και 68%(75,68) τετρ. μέτρα., ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλ. 
(39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τέσσερα και 87 % (74,87) ψήφους τριάντα εννέα (39) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (129°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν εξήντα 
οκτώ χιλιοστά (168 °/οο ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρι¬ 
σμα (215) της ίδιας πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο Δυτ. 
Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό ψε κοινάκτητο 
πεζόδρομο. Βορ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό 
με κοινάκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινάκτητο πεζόδρομο 
και μετά από αυτό με δρόμο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΔΕΚΑ (11) 

ϊπ’ αριθμ. ένδεκα (11) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

II Πολυκατοικία με αριθμό ένδεκα (11) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. ένδεκα (11) στοίχο, τύπου 4011 αποτελείται από 
το Τπόγειο το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
Τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής : 

ΤΠΟΓΕΙΟ : Το Τπόγειο αποτελείται από τον Τποσταθμό 
του Λεβητοστασίου που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/2β/18.12. 
1970 σχέδιο κατόψεως του ΐπογείου και στο υπ’ αρ ιθμ. 

11219/Α /5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή, είσοδο, κλιμακοστάσιο, (είσοδο, σκάλα) και τα 
υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) και διακόσια είκοσι 
έξη (226) ακραία και διακόσια δέκα οκτώ (218) και διακό¬ 


σια είκοσι πέντε (225) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Λ/213 σχέδιο κατόψεους Ισογείου και στο υπ’ 
αριθμ. 11219/Α/5/10.10.78 πολεοδομικό σχέδιο και περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217 )διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν σαράντα οκτώ 
και 97 % (48,97) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν πενήντα 
έξη και 80 % (56,80) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκ. χιλ. 
(28°/ 000 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
έξη και 20 % (56,20) ψήφους είκοσι οκτώ (28) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένα χιλιοστά 
(101 °/οο), ανελκυστήρα τριάντα έξη χιλιοστά (36 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/οο) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με κοινάκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με κλικακοστά- 
σιο .Βορ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με 
κοινάκτητο πεζόδρομο. Νοτ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό μ.ε κοινάκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα δύο 
και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομήντα 
δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα., ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη δεκ. χιλ. 
(36 °/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα ένα και 84 % (71,84) ψήφους τριάντα έξη (36) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλιοστά (128°/ 0 ο) ανελκυστήρα σαράντα επτά χιλιο¬ 
στά (47°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά 
(32 °/οο) και συνορεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (225 ) της πολ/κίας Β. Βορ. Με κοινάκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινάκτητο πεζόδρομο. Νοτ. 
Μεκοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινάκτητο πε¬ 
ζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εξήντα δύο και 60% (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα δύο και 61% (72,61) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα έξη δεκ. χιλ. (36°/ 0 οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγοονικά εβδομήντα ένα και 84% (71,84) ψήφους 
τριάντα έξη (36) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 %ο) ανελ¬ 
κυστήρα σαράντα επτά χιλιοστά (47°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32°/οο) και συνορεύει: 
Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (218) της πολ/κίας Α'. 
Δυτ. Με κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και 
μετά από αυτό με κοινάκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινάκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι έξη (226) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν σαράντα 
οκτώ και 97% (48,96) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
πενήντα έξη και 80% (56,80) τετρ. μέτρα ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
οκτά) δεκ. χιλ. (28 0 /οοο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πενήντα έξη και 20% (56,20) ψήφους είκοσι 
οκτώ (28), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο), ανελκυστήρα τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη 
χιλιοστά (26 °/ 0 ο) και συνορεύει: Αν. Με κλιμακοστάσιο. 
Δυτ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινάκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινάκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινάκτητο πεζόδρομο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χοίρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, και τα υπ’ 
αριθ. διακόσια δέκα εννέα (219) και διακόσια είκοσι οκτώ 
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(228) ακραία, και διακόσια είκοσι (220) και διακόσια εί¬ 
κοσι επτά (227) μεσαία διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθ. Α/2Β σχέδιο κατόψεως Α' ορόφου και στο υπ’ 
αριθ. 11219/Α/5/10-10-78 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθ. διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
τρία και 52% (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
επτά δεκ. χιλ. (37 °/ 0 οο), ~ου αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και 89% (72,89) ψήφους τριάντα 
επτά (37) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου 
εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/ 0 οο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνορεύει: Αν. Με 
κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα 220 του Α' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61% (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξη δεκ. χιλ. (36 0 /οο Ο ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα ένα και 84% (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι εκτώ χιλιοστά (128°/ 0 ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 0 ο) και συνορεύει: 
Αν. Με το διαμέτρισμα (219) του Α' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας, και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα 
227 ) του Α' ορόφου της πολ/κίας Β. Βόρ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60% (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα δύο και 61 % (72,61 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξη δεκ. χιλ. (36 0 / 0 οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα και 84% (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128°/οο), ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138 %ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/οο) και συνορεύει: 
Αν. Μέ το διαμέρισμα (220) του Α' ορόφου της ίδιας πολ/ 
κίας. Δυτ. Με το διαμέρισμα (228) του Α' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εξήντα τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα τρία και 67 % (73,67): τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα επτά δεκ. χιλ. (37 °/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα· τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), 
ψήφους τριάντα επτά (37) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/οοο) 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 °/ 00 ) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (227) του Α' ορόφου της 


ίδιας πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

ΔΙιΛ ΓΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Β' όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χοίρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο και τα υπ’ 
αριθ. διακόσια είκοσι ένα (221) διακόσια τριάντα (230) 
ακραία και τα διακόσια είκοσι δύο (222) και διακόσια 
είκοσι εννέα (229) μεσαία διαμερίσματα, που φαίνονται 
στο υπ’ αριθ. Α/2Β σχέδιο κατόψεως του Β' ορόφου και στο 
υπ’ αριθ. 11219/Α/5/10-10-78 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγοάφονται ως εξής : 

Ί ο υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 67 % (73.67) τετρ. μέτρα ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
επτά δεκ. χιλ. (37 °/ 0 οο ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), ψήφους 
τριάντα επτά (37) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154 ( ’/„ 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 00 ) 
και συνορεύει: Αν. Με κωνίάκτητο. αεζόϊρομο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (2:22) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. μετά από αυ¬ 
τό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα δύο και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη 
δεκ. χιλ. (36°/ 0 οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα έξη 
(36) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128°/ 0 ο) ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα δύο χιλιοστά (152°/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά (32°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το 
διαμέρισμα (221 ) του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας, και με 
κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (229) του Β' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζό¬ 
δρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν, 
εξήντα δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα δύο και 61 % (72,61 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
έξη δεκ. χιλ. (36 °/ 0 οο),που α ντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84) ψήφους τριάντα 
έξη (36) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 °/οοο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν πενήντα δύο χιλιοστά (152 °/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (222) του Β' ορόφου της πολ/κίας Α. Δυτ. 
Με το διαμέρισμα (230) τού Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας. 
Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινό- 
κτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

■Το υπ’ αριθ. διακόσια,τριάντα ( 230 ) διαμέρισμα, αποτε- 
κείται από τρία ( 3 ) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
• λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
τρία και 52 % ( 63 , 52 .) τετρ. μέτρα κάι μικτό εμβαδόν 



4268 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα επτά. δεκ. χιλ. (37 °/οοο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά, εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), ψή¬ 
φους τριάντα επτά (37) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 °/οο) 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/οο) 
και συνορεύει : Λν. Με το διαμέρισμα (229) του Β' ορόφου 
της ίδιας πολ/κίας. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά, 
από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοι- 
ν όκτητο πεζόδρομο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χοίρους δηλαδή κλιμακοστάσιο και δούμα, και τα 
υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι τρία (223) και διακόσια τριάντα 
δύο (232) ακραία και διακόσια είκοσι τέσσερα (224) και 
διακόσια τριάντα ένα (231) μεσαία διαμερίσματα, που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθ. Α/2Β σχέδιο κατόψεως του Γ' ορό¬ 
φου και στο υπ’ αριθ. 11219/Α/5/10-10-78 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρ.ισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμ.άτια, κουζίνα, λ.ουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό- εμβαδόν εξήντα 
τρία και. 52% (63,52) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και, 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
επτά δεκ. χιλ. (37 °/ 0 οο), που. αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89) ψήφους 
τριάντα επτά (37), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά (168 °/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 0 ο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (224) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με 
κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Δυτ.' Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα,, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει' καθαρό εμβαδόν 
εξήντα δύο και 60 % (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα δύό και 61 % (72,61) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου τριάντα έξη δεκ. 
χιλ. (36 °/οοο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα έξη (36) 
ποσοστό συμμετοχής στις , δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά ('128°/ 0 ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα 
πέντε χιλιοστά (165 0 / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
δύο χιλιοστά (32·ο/ρο) και συνορεύει;. Αν. ’ Με το 
διαμέρισμα (223) του Γ' ορόφου της ίδιας πολυκα¬ 
τοικίας και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (231) 
του Γ' ορόφου της πολ/κίας Β,. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετά απόαυ τό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το- υπ’ αριθ. διακόσια τριάντα ένα(23'1) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία.(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 6θ %, (62,60) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα· δύο και 61 % (72,61·) τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί· του όλου οικοπέδου τριάντα έξη 
■ δεκ. χιλ. · (36 ?/οοο), . που αντιστοιχούν σε, μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα και 84 % (71,84), ψήφους τριάντα 
έξη (36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά,(128 °/ 00 )· ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα πέντε χιλιοστά (165 °/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα δύο χιλιοστά - (32 °/ 0ο )' άάι συνοδεύει: Αν. με το 
διαμέρισμα(224) του Γ' ορόφου της πολ/κίας Α. Δυτ. Με το 


διαμέρισμα (232) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας και με 
κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Το υπ’ αριθ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εξήντα τρία και 52 % (63,52) τετρ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 67 % (73,67) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα επτά δεκ. χιλ. (37 °/ 0 οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 89 % (72,89), 
ψήφους τριάντα επτά (37) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά (168 0 / 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα δύο χιλιοστά (32 °/ 0 ο) και 
συνορεύει ; Αν. Με το διαμέρισμα (231) του Γ' ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από αυτό με κοινόκτητο 
πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετά από 
αυτό με κοινόκτητο πεζόδρομο. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία, που διέπεται από τις διατάξεις 
του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 
Α.Ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιή¬ 
θηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 149/1973 και τα άρθρα 1002 
και 1117 Α.Κ. ' ' 

Ειδικά ; α) Έκταση Μ2 πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα 
και 26 % (5.150,26) παραμένει στην κυριότητα του ΟΕΚ 
και β) έκταση είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια .πε¬ 
νήντα έξη και 53 % (24.756,53) επίσης στην κυριότητα του 
ΟΕΚ με σκοπό τη μελλοντική επέκταση του οικισμού. 

Οι ανωτέρω αναφερθείσες εκτάσεις παραμένουν σαν ενιαίοι 
αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ ο οποίος παρα¬ 
κρατεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε 
και κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέ¬ 
ρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την 
σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των 
ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώρους 
ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά 
κατ’ αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις 
δαπάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις 
του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας, που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, 
τη θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, τα ποσοστά 
που αντιστοιχούν σ’ αυτήν σε δεκάκις χιλιοστά συνιδιοκτη- 
σίας επί του οικοπέδου και ψήφους και το ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας σε Μ2 επί του οικοπέδου. 

2. Το σχέδιο γενικής διατάξεως στο οποίο εικονίζεται 
το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, 
το τμήμα αυτού, που διατέθηκε για δημόσιους και κοινό¬ 
χρηστους χώρους (με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα), τα 
τμήματα αυτού, που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, 
οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού, που καταλαμβάνονται 
από τους ένδεκα (11) στοίχους, οι χώροι, που καταλαμβά¬ 
νονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα 
του οικοπέδου του οικισμού, που ανήκουν κατ’ αποκλειστι¬ 
κή χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Τα σχέδια κατόψεως των διαμερισμάτων. 

4'. Όλα τ’ ανωτέρω·'ευρίσκονται εντός φακέλλου, που έχει 
κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Πατρών Νικόλαο Γεωργ. 
Τσιβιλή και έχει συνταχθεί η υπ’- αριθ. 11101/18-2-1986 
από 18-2Μ986 πράξη αυτού: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4269 
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ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός, που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει : α) τον Γε¬ 
νικό Κανονισμό των σχέσεων το^ν συνιδιοκτητών σε σχέση 
με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου. 

Καταρτίσθηκε με τις αριθ. 23/19-3-76 και 87/15-11-77 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΚ και δημο¬ 
σιεύτηκαν στο υπ’ αριθ. 441/5-4-76 και 1296/16-12-77 
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β), 


αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης 
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντί¬ 
γραφα των άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφούν με την πα¬ 
ρούσα. 

Εξ ετέρου το Δ.Σ. του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα από¬ 
φαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Α.Ν. 163/1967 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Αθήνα, 24 Απριλίου 1986 

0 Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΙΜΗΡΗΣ 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




